ROS Y CON GRANADAS EN LA PLAZA DE SAN ISIDRO: 
FUSILADO FRENTE A FIELES QUE IBAN A MISA 
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NUEVE MUERTOS EN 2 
VIOLENTOS CHOQUES 


4 Inf. Págs. 8, 9 y 11 


HOY, 310 DÍAS 


Hoy hace 310 días el Poder Ejecutivo, por decre- 
to N? 1.961 de fecha 20 de diciembre de 1974, 
procedió a clausurar el diario “Crónica” y dispuso, 
además, el cierre de su sala de redacción. Lo deno- 
minado “la redacción” es un salón que ocupa la 
mitad del quinto piso de una planta de doce en 
total, y en donde se albergan solamente teléfo- 
nos, teletipos, escritorios y máquinas de escribir. 
Durante diez meses hemos tratado de que ese re- 
cinto sea rehabilitado para que el personal de la 
“Editorial Sarmiento”, ahora afectado a la confec- 
ción de ULTIMA HORA, pueda desarrollar sus ta- 
reas con las comodidades que el mismo les puede 
brindar. Pero padie consigue que ese error jurídico 
sea modificado. ¿Hasta cuándo un simple espacio 
será custodiado por decenas de policías, fuerte- 
mente armados, como si en su interior se almace- 
naran elementos sumamente peligrosos? ¡Y pensar 
que mientras tantos policías se encargan de esa 
abundante custodia, en la ciudad faltan en los lu- 
gares más necesarios! ¿Algún día se hará justicia? 


FRANCO OYO MISA | 
SIGUE GRAVE 


O Información Página 10 


Hoy por la mañana, cinco policías fueron asesinados en la Plaza de San Isidro por un grupo ex- 
tremista. En la fotografía un sacerdote bendice cadáveres de las víctimas. (Inf. páginas 8 y 9). 


' COMODORO MANTEL: EN ESTE MOMENTO 
PREDOMINA EL REINADO DE LOS TIBIOS 


e Inf. Páginas 8 y 9 
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MAXIMA, a las 12 


20*2 


MINIMA: 14%. a las 6.20 hs. 
Humedad: 77 %. Presión: 
749,3. Pronóstico para hoy y 
mañana: Vientos del noreste 
a 18 kilómetros por hora 
Cielo nublado, con chapa- 
rrones y tormentas e 3 
Temperatura en pi 
descenso, con algu: 
5. Temperatura pronostica 
alrededor de 10 grados 
ra el martes: Bueno y 
fresco. Humedad en aumen- 
to. Vientos del cuadrante 
sur, rotando al sur-oeste, 


t a 


: COMICIOS EN 
EL BANCO 
DE CASEROS 


A pesar de las medi- 
das en rontra del acto 
eleccionario, las autori- 
dades administrativas y 
judiciales rechazaron las 
impugnaciones respecti- 
vas, y desde esta mañana 
se realizan los comicios 
en el Banco Cooperativo 


se prolongará hasta las 
20, con la presencia de 
funcionarios de la Direc- 
ción de Personas Jurí- 
dicas y del INCA, para 
verificar la mormalidad 
del acto. El II Congreso 
de Bancos Cooperativos 
de la República Argenti- 
na.se declaró en estado 
de alerta ante la dispues- 
ta suspensión de las elec- 
ciones conyocadas por el 
Banco Cooperativo de Ca- 
seros. El pronunciamien- 
to tuvo lugar durante las 
reuniones que se realiza- 
ron a fines de setiembre, 
interpretándose que la 
suspensión representaba ! 
un antecedente particu- 
larmente peligroso, que 
afectaba en la emergen- 
cia al decano de los ban- 
cos cooperativos 


FIAT 


Premio de Novela 
Fundación Matera 
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Matera” instituyó un y 
Premio Nacional de No- 1 
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tamen podrán intervenir 
las obras publicadas en- 
tre el 19 de enero de 1974 
y el 31 de agosto de 1975, 
Para participar en el 
certamen —el premio se- 
rá único y consistirá en 
3.000.000 de pesos moneda 
nacional—, la obra de- 
berá ser remitida en la 
cantidad de 5 ejemplares, 
por correo certificado, a 
Premio de Novela. Beruti 
2426, Capital Federal. 
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GREMIO DE LA CARNE: DOS  : 
FRACCIONES EN PUGNA 


grupo armado que tomó por asalto la sede 


Una de las fracciones grem'ales de la Fe- , Ñ 
la federación central”. 


deración Gremial del Personal de la Carne de 
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FF. EC: 


Los dirigentes de la Asociación del 
Personal de Dirección de los Ferroca- 
rriles ratificaron que serán concretados 
los paros de actividades oportunamen- 
te dispuestos. El 28 del actual, el cese 
de actividades será por 24 horas, y por 
48 horas durante los días 3 y 4 de no- 
viembre. Como se informara, el perso- 
nal jerarquizado de los distintos ferro- 
carriles nacionales cuestiona una reso- 
lución del Ministerio de Trabajo, que 
quitó representatividad a dicha Asocia- 
ción, en beneficio de la Unión Ferro- 
viaria. 

Expresan dichos directivos que “se ha 
tenido que llegar a la lamentable de- 
cisión de parar a causa del procedi- 
miento arbitrario de la Dirección de Aso- 


Con el propósito de analizar los conflictos existentes 
en distintos bancos de la Capital Federal, mañana manten- 
drán una reunión los miembros del secretariado de la sec- 
cional Buenos Aires de la Asociación Bancaria. En la oca- 
sión, deberán considerar la moción de presentar en una 
reunión plenaria nacional de secretarios generales, que 
se prevé para pasado mañana, la consignada situación, y 
el eventual apoyo que podría darse en el orden sindical a 
los compañeros embarcados en medidas de acción directa. 
Los observadores consideran posible que ya en el cónclave 
de mañana se analice la posibilidad de decretar un paro 
general en apoyo de la concreción del reclamo de una me- 


SE ANUNCIAN 
DOS NUEVOS PAROS 


ciaciones Profesionales, que reduce el 
ámbito de la entidad. que los agrupa a 
los jefes de departamento, con la agra- 
vante de que no somos atendidos gre- 
mialmente por la empresa y se nos des- 
cuenta el 2,5 por ciento de nuestros 
sueldos, para la Unión Ferroviaria”. 

La Unión Ferroviaria replicó al plan- 
teo de los. jerárquicos, sosteniendo que 
el paro que ya realizaron no tuyo el 
alcance que le asigna la Asociación. Y 
agrega: Nuestra entidad debe represen- 
tar a todos los trabajadores del riel. 
Es por este motivo y ac.te la actitud de 
dicha Asociación, que hemos declarado 
el estado de alerta en nuestras 235 fi- 
liales del país y 52 delegaciones: de- 
fenderemos nuestra representatividad 


adñ 


gremial, Asimismo, «os compromete- 
mos a preservar el patrimonio de los 
ferrocarriles y a asegurar la presta- 
ción de los servicios”, 

Como puede observarse, es total el 
enfrentamiento €ntre la Asociación y 
la Unión, dentro del ámbito ferrovia- 
rio. La Unión agrupa al personal de 
obreros y empleados. Hay una terce- 
Ta entidad, La Fraternidad, que nu- 
clea al de conducción de locomotoras. 

El paro que se concretará lo 
mañana, martes, por 24 horas, dará 
la pauta del extremo a que se ha lle- 
gado en un conflicto que, aparente- 
mente, podía haber sido resuelto con 
la intervención de las autoridades del 
trabajo. 


BANCARIOS: MAÑANA, IMPORTANTE REUNION 


jora del orden de los 300.000 pesos mensuales para el sector. 


4 LUCHA EN CORDOBA 


CORDOBA, 26 (De nuestro corresponsal). — El plena- 
rio de secretarios generales de todos los bancos que fun- 
cionan en esta provincia, decidió continuar con las medidas 
de fuerza que vienen manteniendo desde hace semanas, a 
partir de mañana, Como en las anteriores ocasiones, los 
paros consistirán en la sensible reducción del horario de 
atención al público, que solo podrá realizar las diligencias 
de rigor desde 7.15 hasta 7.45. Luego de la media hora de 
contactos con los tramitantes, el personal cesará en esas 
labores y pasará a aplicar el trabajo a reglamento. 


DE SAUCE VIEJO: 
FEBRILES GESTIONES 


SANTA FE, 26 (De nuestro corres- 
ponsal). — Se definirá mañana la po- 
sición obrera en el conflicto que man- 
tiens paralizada la planta de Fiat Con- 
cord en la localidad de Sauce Viejo. 
A primera hora de] lunes se reunirá la 
esamblea de los trabajadores para pro- 
nunciarse sobre la intimación oficial a 
levantar las medidas de fuerza. El per- 
sonal de las tres fábricas —tractores, 
camiones y motores— realiza una huel- 
ga de brazos caídos desde el martes úl- 
timo. La intimación a dejar sin efecto 
€l paro proviene del Ministerio de Tra- 
tajo, bajo apercibimiento de declarar- 
lo ilegal. Fue reiterada ayer este dic- 
tamen de la repartición pública labo- 
ral. 

La huelga de brazos caídos se realiza 
en demanda de la reimplantación de 
la jornada de nueve horas de trabajo 
con francos los dias sábado y domingo. 
También reclaman una ampliación del 
período de licencia anual a partir de 
los cinco años de antigiedad. 

Los dirigentes de la Unión Obrera 
Metalúrgica, seccional Santa Fe, entre- 
vistarán el martes a las autoridades na- 


cionales del gremio para interesarlos 
en la solución del conflicto, También 
realizarán gestiones semejantes ante los 
funcionarios del Ministerio de Traba- 
jo. El sector empresario iniciaría accio- 
nes judiciales para asegurar la norma- 
lización del trabajo. 
Los 4.200 trabajadores de las tres plan- 
tas del establecimiento Fiat Concord 
fueron intimados por el delegado regio- 
nal del Ministerio de Trabajo, Pedro Di- 
tarelli. En la asamblea de mañana se 
responderá a ese emplazamiento, 

% BENEFICIOS 

Un nuevo beneficio para los afiliados 
al Sindicato Obreros de la Educación 
y Minoridad se ha otorgado. El secreta» 
riado del gremio, dispusy que todos 
aquellos afiliados con más de seis me- 
ses de antigijedad que contraigan ma- 
trimcnio, recibirán la suma de 100 mil 
pesos moneda nacional y una estadia 
de 10 días, sin cargo, en un hote] que 
la organización tiene en Mar del Plata. 

CHACINADOS. La asamblea del Sin- 
dicato Obreros y Erpleados del Cha- 
cinado, convocó a esecciones de comi- 
sión directiva para los días 14 y 15 de 


noviembre de 8 a-18, en San Juan 4299. 

También quedó designada la junta 
electoral que se halla integrada por Ar- 
gentina Cid de Lopiano, Oscar Espi- 
heira, y Angela Dib de Herrera como 
titulares, en tanto que como suplentes, 
actuarán Andrés Bazzaro y Jesys Fran- 
cisco Zeballos. 


% MERCANTILES 


ROSARIO, 26 (De nuestro corres- 
ponsal), — En una asamblea, los em- 
pleados mercantiles de esta ciudad re- 
solvieron levantar el paro que se venía 
efectuando desde el jueves, en deman- 
da de la continuación del horario co- 
rrido en los establecimientos del ramo. 


% DIARIOS 


ROSARIO, 26 (De nuestro corres- 
ponsal), — No aparecieron hoy en esta 
ciudad los diarios “Crónica” y “La Tri- 
buna”, a causa de un conflicto laboral. 
El Sindicato de Prensa, que ordenó la 
medida, explicó que la misma se debe 
a que dichas empresas no cumplen las 
leyes laborales aludiendo, evidentemen- 
te, al reciente laudo del Ministerio de 
Trabajo. 
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CLAUSURARON EN RIO CUARTO 
CONGRESO DE PERIODISTA 


CORDOBA, 26 (De nuestro corresponsal). 
— Fueron clausuradas las sesiones del XIII 
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E 


0] 
METALURG 


nuestro co 


secior Patronal 6 co 
2 y 
ya amado. a | 


posibilidades de 
sión que se tienen” 
vistas para el futur 
La ciudad de 
Arroyos: ha 
tado un vuelto 
pecto a su acti 


sector industrial E 
mo base a las” 
metalúrgicas, las que Te 
presentaban el 
ciento de su 
económica. Estas 
significaban prác! 
te, la totalidad. P 
a poco, fueron dismí 
yendo en -impon 
hasta hacer que lo 
tuales establecimiel 
dedicasen casi 
mente, a la fab 
de maquinarias Agr 
e implementos 
De ese modo, 1el 
presas de Tres E 
ligaron Su suerte 
del agro, que desgral 
damente, en estos 
mentos, se encuentra” 
plena declinación 
trando consigo a, 
dustrias tresarro; 


A 


ducción ocupacio 
La actual mi 
fuerza de las en ( 
que agrupan a los pro- 
ductores  agropecual' 

tiende a revertir esa sl 


tuación, 


iones los c0 
' que la jub 


—la que responde el señor Constantino Zo- 
rila— llamó a asamblea general del gremio 
para el martes próximo, a las 10, en el Luna 
Park. También, decidió la movilización del 
gremio para asistir a la asamblea, mediante 
un paro general de actividades que ordenó 
para el mismo martes, a partir de las 8, 
en todos los establecimientos de la Capital 
Federal y el Gran Buenos Aires, En el resto 
del país, se indicó que las filiales debían 
realizar el paro “cuando lo consideren ne- 
cesario”. La misma fracción informó que el 
secretario general de la CGT, Casildo He- 
rreras, durante una entrevista, expresó su 
repudio “a quienes pretenden imponer su 
voluntad a espaldas de las bases y al margen 
de los procedimientos orgánicos, que son los 
que resguardan la legalidad sindical”. La 
conducción nacional de la Federación del 
Personal de la Industria de la Carne respon- 
de a Zorila, salvo un grupo disidente, lide- 
rado por el secretario adjunto de la entidad, 
señor Lesio Romero, que ha ocupado la sede 
gremial. 

Según el grupo fiel a Zorila, el martes 
concurrirán a la asamblea delegaciones de 
los frigorificos de Avellanega, Berisso, La 
Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, 
Dock Sud, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Tu- 
cumán. Salta y Mendoza, “en repudio al 


Ultima Hora 


4 SINDICATO DE PILAR 


Por otra parte, con la firma del señor 
Romero (como secretario general) y de Jo- 
sé María Piñero (como secretario de orga- 
nización), se emitió un comunicado que 
dice, textualmente: “La Federación Gre- 
mial del Personal de la Industria de la 
Carne y sus Derivados comunica a los com- 
pañeros trabajadores de nuestro gremio que 
en asamblea realizada el día 25 del corrien- 
te por el persona] nucleado en el Sindicato 
de la Carne de Pilar, se ha resuelto des- 
tituir +, la comisión directiva, designando 
en su reemplazo a una comisión provisoria; 
asimismo, la mencionada asamblea fijó su 
posición de avalar la gestión de la Junta 
Directiva Provisoria de la Federación Gre- 
mial de la Came, que encabeza el compa- 
ñero Lesio Romero”. 

Zorila asegura que Romero y el grupo que 
lo apuntala “están respaidados por personas 
muy importantes de las 62 Organizaciones”. 


El gremialista Zorila áijo que se había de- 
nunciado la ocupación de la sede gremial 
a los ministerios del Interior y de Defensa, 
a la presidente de la Nación, a las fuerzas 
de seguridad, a la CGT y a las 62 Organi- 
zaciones. Zorila espera que la respuesta de- 
finitiva a este caso la darán “veinte mil tra- 
bajadores, reunidos el martes en asamblea”. 
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Congreso Bienal Ordinario de la Federación 
Argentina de Periodistas, en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. 

. Durante el transcurso de este congreso, 
iniciado el sábado 18, bajo la presidencia del 
secretario general de la Federación, Justo 
Piernes, se analizaron entre otros temas, el 
ejercicio de la profesión del periodista, el 
régimen colegiado de la profesión, la libertad 
de prensa, los riesgos profesionales y el ré- 
gimen jubilatorio periodístico. 

Los congresales reiteraron su pedido a los 
poderes públicos del “debido respeto por el 
periodismo y el periodista, repudiando enér- 
gicamente los atentados contra los traba- 
jadores de prensa y las empresas”. 

Asimismo, se reafirmó que la FAP se iden- 
tifica con el orden, la paz y la ley y se soli- 
Gariza con “las Fuerzas Armadas y de Segu- 
dad en la defensa de estos principios”. 

Los congresales solicitaron. asimismo, que 
se excluya de la Ley de Seguridad del Estado 
en vigencia el precepto que faculta a la au- 
toridad de aplicación a exigir del periodista 
corr relación de dependencia que revele sus 
fuentes de información. También se decidió 
crear un seminario permanente de capaci- 
tación gremial, con el fin de perfeccionar 
profesionalmente a los periodistas. Félix R. 
Amuchástegui fue designado rector de ese 
seminario. 

Con respecto al espinoso problema de la 


Buenos Aires, Domingo 26 de Octubre de 1975 


sea otorgada a los 55 años, con 30 de $ 
el 82 por ciento móvil y la continu 
uso del carnet de periodista hasta el 
miento del titular. Cabe señalar tamb 
preocupación del congreso por el 
los planes para la fabricación de P 
diario en nuestro pais, destacándose: 
portancia que tiene esa industria a E 
subsistencia de fuentes de trabajo y pal 
ejercicio de la libertad de prensa. En ele 
la dependencia que experimentan las el 
presas periodísticas respecto de las 
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mica, lo que redunda finalmente; 
medro de la información, 


% APOYO 


FORMOSA, 26 (De questro correspolia 
— La Federación Argentina de ent 
Viales informó que el día 3 de DOMih 
próximo quedará inaugurado el baf 
lenacio Rucci” compuesto por 135 
agregando que estarán presentes 
de la inauguración, el ministro e 
Social, Carlos A. Emery, autoridades? 
nales, provinciales y de dicha Fé 


INFORMACION 
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-HAY CARNE PARA 
UNA SEMANA MAS 


Mientras se asegura que las reservas de carne “aguan- 
farán” una semana más, el consumidor, resignadamente, 
paga por el alimento nuevos precios, que en algunos 
casos duplican a los registrados a comienzos de mes. 
La secuela del lock-out ganadero hasta el momento 
se refleja solo en el aspecto de los valores, pero es pro- 
blable que a medida que se extingan las medias res 
acumuladas en los frigoríficos, la demanda eleve más 
aún los exorbitantes precios que se abaten sobre los 
comedores de churrascos. Quizá una reflexión escuchada 
por nuestros cronistas durante la recorrida que realizan 

las bocas de expendio cárneo, ha sido la que con 
mayor sentido de filosófica resignación dio con un prin- 
élpio de solución para el problema. Una sexagenaria le 
comentó a su compañero de fila cuando aún tenía para 
“otro rato de espera antes de arribar a los mármoles del 
mostrador: “Y bueno, será cuestión de empezar a comer 
porotos de soja, que dicen que tienen tantas proteinas 
como la carne. Claro que si se enteran los almaceneros, 
los van a poner también a un precio inaccesible...”. 


+ ASPECTOS CONFUSOS 


En tanto, un análisis de las implicancias del paro 


JCR: SEN. 
DEFINICIONES 


"ADORES PIDEN 


Un severo documento emitió en la víspera el bloque de 
senadores de la Unión Cívica Radical donde se reclaman 
definiciones del Poder Ejecutivo al pedido de informes que 
se le formulara oportunamente sobre el manejo de fondos 
en el Ministerio de Bienestar Social y el libramiento de un 
cheque por parte de la presidente de la Nación contra la 
cuenta de la Cruzada de Solidaridad Justicialista. Observa- 
dores políticos señalaban ayer que el documento, expresa una 
queva actitud (más severa y definitivamente opositora) de 
los radicales hacia el peronismo. 

Bajo el título: “Reclamos que se formulan por el bien del 
país”, los senadores nacionales Carlos Perette, =uis León, 
Mario Lozada, Rubén Caceres, Juan Carlos Pugliese, Fer- 
nando de la Rúa, Raúl Zarriello, Oscar Nápoli y Julio César 
Martínez afirman que “es un imperativo nacional imposter- 


igable, en defensa de las propias instituciones del país, la 


contestación urgente del Poder Ejecutivo a los seis puntos 
planteados por decisión del Senado de la Nación y esa con- 
testación, debe provenir de funcionarios que actúen con 
toda objetividad, ecuanimidad y plena libertad”. 

Más adelante el documento señala que se hace indis- 
pensable “una inmediata respuesta del Poder Ejecutivo al 
requerimiento del Senado respecto de las inversiones de 
los dineros públicos y la emisión del cheque presidencial”, 
aclarando que la contestación deve contener “todo lo Te- 
lativo a los fondos usados por el ministerio de Bienestar 
Social y las secretarías de esa área de gobierno, tales como 


En este último caso destacan que debe investigarse “la 
emisión del cheque 511.964 librado contra el Banco de la. 
Nación Argentina por la suma de 31.516.511,59 pesos, cuya 
firma se le atribuye a la señora Maria Estela Tlartínez 
de Perón”. 


En lo que hace a definicicnes políticas, el documento 
spunta: “El Poder Ejecutivo debe desvirtuar con toda ur- 
gencia los reiterados anuncios hechos públicos, de un se- 
puesto plan de «revitalización lopezreguista», la promoción 
de sus asesores íntimos y la reaparición de sus principales 
aliados, todo lo cual ha merecido un enjuiciamiento general 
del pais y de los propios sectores del justicialismo. Esta 
úefinición es impostergable y servirá para afianzar el orden 
institucional, moral y pacifico de la República”, 


Condenan los senadores radicales la guerrilla y la vio- 
lencia, “ya sea de ultraizquierda o de la ultraderecha o de 
organizaciones fantasmas que actúan con total impunidad”. 
E: documento se extiende lutgc en consideraciones sobre 
los problemas gremiales y universitarios, pide garantías 
para que los medios periodísticos puedan informar libre- 
mente; recuerda un pedido de informes sobre la situación 
úe los presos politicos; ratifica que el radicalismo considera 
“con toda altivez los derechos del pais sobre las Islas Mal- 
vinas y sector Antártico, que son argentinos histórica, ju- 
ridica y geográficamente”, para finalizar afirmando que 
los senadores firmantes, “en su ineludible misión oposito- 
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Tierra. Cita para ello el libro de Enoc, en el que señala 
en torno a nuestro planeta había vigilantes y que un 
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provenían de los dioses. Yo pienso que el fuego sale de una 


nave espacial”, 
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Arruinó Paseos 
el Aguacero 


“Hoy un sol radiante, 
mañana agua a granel”. 
No es una mueva letra de 
tango, amigo lector. Es 
simplemente consignar la 
realidad que se vivió du- 
rante el fin de semana. 

La jornada del sábado 
se presentó sumamente 
prometedora y transcu- 
rrió bajo las caricias de 
un sol primaveral que los 
porteños recibíamos como 
una insinuación cálida al 
“mini, turismo”. Hacién- 
dose eto de la invitación 
cue nos formulaba la Na- 
turaleza, con armas y ba- 
gajes, miles de personas 
se trasladaron a diversas 
zonas aptas para una 
hermosa jornada 

El asado se anunciaba 
como manjar exquisito, 
adelantando su tentado- 
ra fragancia, las achuras 
ssomaban por la valijaj 
del auto delatando la 
presencia de los tradicio- 
ales chorizos, morcillas 
hinchulines mientras 
mallas de baño espe- 
ban el momento de en- 
rar en acción, 

Pero, no hay felicidad 
completa. El sol que pau- 
tó las primeras horas de 
la mañana dominical, 
desapareció de improviso. 
Y “de pronto y como 
apurado se descargó el 
aguacero”, Corridas en la 
costanera, pescadores 
presurosos cargando sus 
cañas y recogiendo los hi- 
los, parrillas que se des- 
armaban a toda máquina, 
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BAHIA BLANCA. 26 (De nuestro corres- 
pensal). — Una lluvia de tremenda inten- 
sidad se descargó en horas de la madruga- 
da sobre esta ciudad, anegando las zonas 
bajas y provocando angustias en los mora- 
dores de varias viviendas afectadas, mUu- 
chos de los cuales abandonaron precipita- 
damente el Jugar ante la posibilidad de que 
persistieran las precipitaciones y no pudie- 
ran, posteriormente, ponerse a salvo. 

El intenso calor reinante desde hace va- 
rios días, indicaba a las claras la Proximi- 
dad de una tormenta como la que final- 
mente se descargó sobre Bahía Blanca. Por 
otra parte Jos servicios meteorológicos ha- 
bían señalado que el fenómeno no tarda- 
ría en precipitarse. Alrededor de las 5 de 
hoy comenzó a caer la lluvia. Gruesas go- 
tas se descolgaban pero, en los primeros 
momentos, no se pensó que el hecho pu- 
diera desencadenar situaciones peligrosas. 

Sin embargo, en la misma medida en que 
la lluvia persistía, comenzaban a llegar a 
las autoridades noticias de zonas inunda- 
das. De inmediato se. instrumentaron las 
medidas correspondientes para auxiliar a 
las personas que se encontraban en posi- 
cion dificultosa. Los barrios bajos de la ciu- 
dad fueron los primeros en acusar la ac- 
ción de las aguas, anegándose rápidamente. 
A medida que las luces del día se insinua- 
ban, €ra posible advertir la cantidad de 
problemas que se habían originado a raiz 
de las precipitaciones. 

En efecto los coches de tamaño pequeño 


que circulaban cuando el fenómeno atmos- 
férico alcanzó su mayor intensidad, debie- 
ron ser abandonados por sus dueños en el 
centro de la calzada ante la imposibilidad 
de seguir avanzando por haberse empapado 
prácticamente, sus motores, 

En las primeras horas de la mañana se 
registraron escenas inusitadas para la ciu- 
dad. Mujeres cruzadas de una acera a Otra 
en hombros, balsas precarias construidas 
con gran diligencia para desplazarse por las 
arterias inundadas eran mecanismos pues- 
tos en práctica para superar la situación, 
mientras tenaz y persistente la lluvia se- 
guía abatiéndose sobre los bahíenses. 

No se han suministrado informaciones 
oficiales sobre las personas que debieron ser 
evacuadas aunque todo hace suponer que el 
número de damnificados por la acción de las 


- aguas es numeroso. Debido a las lluyias han 


sido suspendidas las actividades deportivas 
programadas para hoy, no sólo aquellas que 
debían disputarse al aire libre sino también 
las denominadas “de salón” por cuanto los 
competidores, no pueden abandonar sus res- 
pectivos domic'lios, 


4 EN TRES ARROYOS 

Anoche en Tres Arroyos se registró una 
fuerte granizada, que se prolongó por es- 
pacio de diez minutos. Si bien al cierre de 
esta edición mo se tenían datos concretos, 
círculos allegados los sectores productivos 
destacaron que los cultivos sufrieron daños 
de importancia. 


TUERCA: EL PRINCIPE SE ESTRELLO 


SANDRINGHAM, Inglate- 
rra, 26 (UPI). — Un auto- 
móvil se estrelló hoy contra 
un remolque arrastrado por 
un vehículo utilitario que 
conducia el principe Carlos, 
h'jo mayor de la reina Isa. el 
y heredero, del trono 


automóvil 


El príncipe y los demás 
ocupantes del jeep salieron 
ilesos, pero el conductor del 
resultó con una 
lesión leve en la cabeza. 

El automóvil, 
se estrelló contra el remol- 
que del principe en una cur- 


- PRONTA HABILITACION 


va del camino cerca del Pa- 
lacio de Sandringham, la 
mansión campestre de la rei- 
na ubicada en la región 
oriental de Inglaterra, 

El principe y sus amigos 
volvían de una partida de 
caza. : 


un Jaguar, 


CORRUPCION TUCUMANA 


TUCUMAN, 26 (De nuestro corresponsal), - Durante la 
última sesión de la Cámara de Diputados, fueron vertidas 
serias denuncias de corrupción en distintas áreas espe- 
cif cas del Poder Ejecutivo. 

El suceso significativo estuvo confizurado por el origen 
de esas afirmaciones, gue provinieron de los propios le- 
gisladores del oficialismo. - 


€ COINCIDIO LA OPOSICION 


A su vez, los diputados de la UCR y Vanguardia Fe- 
Cera!, coincidieron en algunas de las apreciaciones del sec- 
to justicialistá, generándose un movido debate en torno 
a otras facetas de la realidad política. 

A su vez, el Cuedpo resolvió prorrogar por otros 30 
días el período de sesiones extraordinarias. 

El diputado Benito Ferreira (Vanguardia Federal) ma- 
piestó su malestar ante el elevado número de vetos que 
padecen las leyes que se refieren a subsidios por parte des 
1o'er Ejecutivo. 

Seguidamente, Jesús Gordillo (Justicialista) expresó que 
reciama la sanción de un proyecto que produjo, sobre mo- 
cacón de las estructuras de la Dirección Provincial de 
Comercio. 

Aseguró que en esta repartición fueron realizados su- 
marios para combatir la corrupción “pero el Poder Ejecu- 
i parece que no se atreve a adoptar decisión alguna”, 
ciuyó. 
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DEL PUENTE DE COLON 


ENTRE RIOS, 26 (De nuestro corresponsal). — El se- 
cretario de Obras y Servicios Públicos, capitán de navio (R) 
Hugo Guillamón, declaró durante la ceremonia de entrega 
de las obras del Puente Internacional sobre el río Uru- 
guay, en la localidad de Colón, que esa obra “es ya una 
realidad que habrá de servir para la integración latino- 
americana, y bien puede repetirse hoy que es exacto lo 
afirmado por Perón: Mejor que decir, es hacer”, 

Por su parte, los directivos de EACA, empresa que tuvo 
a su cargo los trabajos, dieroi: a conocer algunas preci- 
siones técnicas. 


Y DISTINTOS ASPECTOS 


Consignaron que el puente tiene 2.400 metros de lon- 
gitud, 39 metros de altura y 35 de galido libre para las 
embarcaciones, 

Este puente, según la explicación de los realizadores, 
es el único que entre los grandes cruces de vías navegables, 
áe la mesopotamia, que fue realizado de acuerdo a un 
proyecto estrictamente nacional. 

Asimismo, hicieron referencia tanto al porcentaje de 
trabajo efectuado por la empresa argentina, del orden del 
98, mientras que la uruguaya concretó apenas el 2 por ciento 
de las tareas. 

Cabe señalar que Entre Rios se convirtió así en la 
cabocera del puente que será parte de la carretera trans- 
versal panamericana y sudamericana. 


¡RICA TIPA! DICEN QUE PATTY 
HEARST ERA UNA “FEMINISTA” 


SAN FRANCISCO, Estados Unidos, 
26 (France Presse). — La hija del mag- 
nate de la prensa, Patricia Hearst, se 
había elejado paulatinamente de la te- 
sis del Ejército Simbiótico de Liberación 
(ESL), para consagrarse a la causa fe- 
minista, afirmó aquí el semanario “Ro- 
lling Stone” en su último número. 

Simultáneamente, Pat Hearst, secues- 
trada el 4 de febrero de 1974 por el 
ESL, comenzaba a suspirar por su fa- 
milia y a buscar un medio para reto- 
mar contactos con ella, agregó el senia- 
nario. 

Según el semanario, Pat Hearst confesó 
ante los médicos encargados de exami- 
narla en la prisión de Redwood City su 
participación en el asalto al Banco Hi- 
hernia de San Francisco y aíl de otro 
establecimiento no lejos de Sacramento, 
durante el cual un peatón perdió la vida. 


na a la de ellas, 


Patricia Hearst, actualmente someti- 
da a exámenes siquiátricos destinados a 
evaluar su salud mental, fue inculpada 
de varios asaltos a mano armada y de 
intentos de secuestro. 

Según la tesis de la defensa, la joven 
habría sido víctima de un lavaje de ce- 
rebro y ho sería responsable de los ac- 
tos que cometió durante su secuestro 
y su arresto el mes pasado. 

En los meses previos a su captura, Pa- 
tricia Hearst y su compañera, la nipo- 
norteamericana Wendy Yoshimura,.com- 
partian un departamento en San Fran- 
cisco mientras la pareja Harris —miem- 
bros del ESL— vivía en una casa cerca- 


Bajo la influencia de Wendy Yoshi- 
mura, detenida el 18 de setiembre últi- 
mo junto a Pat Hearst y el matrimonio 
Harris, la joven millonaria rompió, «l 


parecer, con sus compañeros para con- 
sagrarse al movimiento de liberación 
femenina, según el “Rolling Stone”, 

Al tratar de solucionar las diferen- 
cias que oponían a los cuatro jóvenes, 
Kathy Sollah, otra simpatizante del ESL, 
en sus reiterados viajes entre ambas 
casas puso involuntariamente a los agen- 
tes del FFBI sobre la pista de los fugi- 
tivos, reveló la revista. 

Según “Rolling Stone”, fue Wendy 
Yoshimura quien suministró al abogado 
Terence Hallinan las informaciones que 
le permitieron redactar la deposición 
de Patricia Hearst. 

La declaración, debido a numerosos 
detalles contradictorios, despertó vivas 
críticas y algunos observadores estima- 
ron que más que favorecer a la joven 
Hearst la perjudicaría. 
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Ferri Publicidad 


Ha inaugurado sus nuevas oficinas, Ferri 
en Junín 558, 9% piso, teléfono: 45-5493, incor 
creativos y administrativos de amplia y reconoci 
riencia en el ámbito publicitario, al frente de los 
mentos de Gráfica, TV., Radio, Vía Pública y R 
Públicas, 


Iftalvinil Vicente La Leta S.A. : 


Una joven funcionaria de la mencionada firma. 
nica Química, señorita Gabriela Adriana Spezzabelli ) 
do distinguida por el INIP, Instituto Nacional para | 
cremento de la Productividad de la República de 
con una beca para perfeccionamiento en su espec: 


Oftalmología 


- En el Hotel Sheraton se realizó el X Congreso 
tino de Oftalmología, en el mismo, Moldovan, técnicos 
pecialistas de Cangallo 2767, presentó para operados 
taratas, cristales más livianos y delgados que nunca; 
tos de prisma en su segmento útil con periferia 
concéntrica. (Elimina las acciones prismáticas mar 


Massalin 8: Celasco 75% Aniversar 


La empresa celebra este año su 75% Aniversario. If 
sus festejos con una comida en la Sociedad Rural 
tina de Palermo, para todo su personal, fue: amenizad 
reunión con un interesante show, En la planta de acopig | 
y procesamiento de tabaco en .la localidad de Rosario dp | 
Lerma, Salta, ofreció un asado típico a todo el pers 
también amenizado por un espectáculo. En la oportunidag | 
la empresa y coincidiendo con el evento inauguró un 
que de juegos infantiles para el Club Massalín «e 
al que concurre gran parte -de su personal y sus fa 
Se hizo entrega como es tradicional en la empresa de: 
jes pulseras a los que' cumplen 25 años de trabajo ini 
rrumpido, que fueron 42 personas y 4 más que cum; 
años de trabajo en la firma los que fueron premí: 
distinguidos en forma muy especial. La firma con! 
próximamente celebrando su aniversario con sus dis 
dores de todo el pais y luego con otros grupos con los 
mantiene relaciones comerciales desde hace mucho ti 


Dos Trabajos Sobre Economía 


La Federación Argentina de Consejos Profesionales 
Ciencias Económicas, ha dado a publicidad dos trab 
realizados por el Centro de Estudios Científicos y 'Técni 
titulados “Modelo de Presentación de Estudios Contab 
y “Algunas Implicancias Administrativo-Contables de la a; 
cación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”. Estos 1 
estudios constituyen un gran aporte técnico para aq 
economistas y financistas de nuestro país. 


General Motors Argentina 


_ En la muestra del automóvil realizada en Gineb: 
año el Centro de Diseño de Opel en Alemania presentó: 
coupé dos asientos —que no está en venta— y fue la ma 
atracción de la marca, Bautizado “Ginebra” es un mo 
Gran Turismo con carrocería de fibra de vidrio que reub 
las más recientes investigaciones que sobre aerodinámié 
realiza Opel. Ofrece un eje trasero ubicado bien atrás, le 
mayor estabilidad a alta velocidad, amplio parabrisas 1 
inclinado, techo que baja pronunciadamente, toma de 
ubicado a todo lo ancho y por debajo en la trompa' 
vehículo, los faros están disimulados en la carrocerías 
paragolpes en este modelo denominado “de ensueño”, ha 
reemplazado por un frente en poliuretano moldeado y 
mismo color de la carrocería que se deforma ante impac 
y vuelve a su forma una vez que se alivia la presión: 1 
Opel, también en los modelos Kadett, Ascona y Manta, ofIe= 
ce la nueva línea con “Swinger” que es una idea orig 
de ofrecer coches decorados exteriormente y con ciert 
cionales deportivos en su interior, que satisfagan a quí 
ponen énfasis en la individualidad de sus vehiculos. 


. .,” LA . e. 

ll Exposición de Cerámica y Cris! 

Funciona hasta el 5 de noviembre dentro del siguiel 
horario: Lunes a jueves de 15 a 2, de 15 a 24 los vie 
y de 10 a 24 los sábados y domingos. Esta expos: 
ocupa la planta baja y ler, piso del Pabellón Frers y reú 
70 stands que ocupan 1600 metros cuadrados. Esta impor 
tante industria da trabajo a 120 mil personas entre 60% 
nicos especializados y operarios calificados. Esta mu ai 
ha sido organizada por la Asociación Técnica Arccna 


de Cerámica con sede en la calle Viamonte 1336, 8% pisi 
tel. 45 - 8585. ; Es 


Flor de Lis: Nueva Línea 


El día 16 del corriente, en los salones del Hotel PYél 
dente, de esta capital, Flor de Lis SAICF y A, presel 
su nueva línea de acción comercial. A la dinámica trad: 
nal de esta empresa con 100 años de antigiledad, se une 
penetración en nuevos niveles de mercado, que al decir 
los directivos de la misma se ha tornado imprescindible 8 
ur. país del desarrollo del nuestro. Se virtieron interesa: 
conceptos referentes a la función de la empresa en la S 
ciedad actual, como baluarte del crecimiento y custodio € 
las fuentes de trabajo. k 

Hizo uso de la palabra el gerente operativo de la fir 
señor Eduardo J. Rodríguez Costantino, quien explicó 
parte histórica de Flor de Lis, así como los productos 
la misma elabora y los objetivos y-prioridades que deter: 
minaron su lanzamiento, 


EUROCOTAL: LLEGA UN FUNCIONA 


Comercial de Austria, 
sede en la calle Cerrito 1 
109 piso, realizará una 
portante conferencia 
prensa a las 18.30 horas 
día 28 de octubre, con el pr 
pósito de presentar al 40 
tre visitante, quien viene 
alizando una extensa 
que abarcó México, Guatés 
mala, Panamá, Caracas, 
gotá, Quito, Lima y Sana? 
go, y que luego de Bueb 
Aires continuará en Río Ú 
Janeiro, 


Mañana arribará al país 
el señor Oskar Dignoes, di- 
rector de la Oficina Nacio- 
pal Austríaca de Turismo 
para América latina, con el 
propósito de promocionar el 
próximo Congreso Extraor- 
dinariío de la Confederación 
de Organizaciones Turísticas 
de la América latina —C.O. 
T.A.L— que se realizará en- 
tre los días 26 y 29 de enero 
de 1976, en Viena, bajo el 
lema de EUROCOTAL-76., 
Con tal motivo la Oficina 
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INFORMACION 


LONDRES, 26 (Associated Press y Latín). 
— Más de uu centenar de personas resul- 
taron lesionadas —algunas grayes— y treinta 
y ocho fueron detenidas durante los graves 
incidentes que protagonizaron los fanáticos 
del Manchester United y del West Ham 
equipos estos que se enfrentaron ayer en el 
Upton Park por el torneo de la Liga superior 
de fútbol de Inglaterra. La policía dijo que 
los lesionados fueron trasladados de inmediato 
al hospital central y que nueve quedaron 
bajo rigurosa atención médica. También 
confirmó que varios de los hinchas escan- 
dalosos se encontraban borrachos y provistos 
de palos. El encuentro terminó con muchas 


dificultades para el Árbitro y efectivos del 
orden. con la victoria del West Ham por 2 
goles a 1. Antes había sufrido una interrup- 
ción de media hora, cuaudo al mediar la 
etapa complementaria se sucedieron graví- 
simos incidentes entre los jugadores y cen- 
tenares de fanáticos. Estos, situados detrás 
del arco que ocupaba el guardavalla del West 
Ham, escenificaron tremendas peleas a pu- 
Ñietazos y objetos contundentes para luego 
invadir el terreno de juego. 

El juez del encuentro ordenó a los inte- 
grantes de ambos equipos que se retiraran a 
los vestuarios, en momentos que doscientos 
policías actuaban con suma energía para 


ea 


restablecer el orden, expulsando del estadio 
a 132 fanáticos —87 del West Ham y 45 del 
Manchester United—. En otros partidos ju- 
gados en la víspera tampoco hubo dema- 
siada cordialidad entre los espectadores adic- 
tos a una y otra. divisa. En especial en los 
cotejos de las divislones de ascenso. Alí la 
Puja parece ser más interesada que en los 
espectáculos donde participan clubes de la 
divisional superior y que incluso destáaa fer- 
vientemente clasificarse campeones del fút- 
bol inglés, En dos escenarios se arrojaron 
proyectiles al campo de juego y la policía 
reprimió con palos y en otro un espectador 
resultó herido 


El vestuario vivía en forma minimizada la euforia que 


ke se desarrollaba fuera. Todos se abrazaban. Jugadores, direc- 


tivos, cuerpo técnico y como siempre “algunos” que se ha- 
bían filtrado, lo que configuraba una verdadera multitud. 


3 Dentro de este panorama los protagonistas fueron contando 


cómo habían vivido la conquista del torneu y principalmente 
este final que según viejos simpatizantes cerveceros superó 


MW. largamente al ascenso. de 1949. 


inebra 
esentá 
e la 

un mo 


. Fueceneco: “...esto supera todo lo imaginado, ya viví 
con Estudiantes los campeonatos del 66 y 70, pero nunca 
vi cosa igual. Veníamos en el micro y la gente por la ca- 
lle con sus gritos nos hacía poner la carne de gallina, Hoy 
después de una semama de entrenamiento retornaba al 
primer equipo. Había pasado el problemita de hepatitis, 
lo que de por sí me trajo mucha alegría lo que sumado a 


esta conquista configura el mejor año deportivamente ha- 


blando que tuve...”. 

Carranza: ”...estando en Riyer tuve varias ofertas de 
otras instituciones pero al final la gente de Quilmes me 
convenció y volví al club de mis amores. No fuimos du- 
rante el torneo un equipo vistoso, ya que no tenemos mu- 
chos habilidosos, pero contamos con fuerza, marca, garra 
que fue lo que a través de toda la campaña nos permi- 
tió poder gozar este momento que es impagable...” 

Los fotógrafos querían registrar cómo Cottón y Cicogna 
paseaban en andas a Antonio D'Accorso, quien cuando 
pudimos rescatarlo manifestó: “Me hice cargo en julio del 
T4. Este año se compraron los refuerzos suficientes como 
para tirarnos al título. Se nos dio y es premio al trabajo 
continuo de un conjunto de muchachos muy dispuestos, 
pero principalmente de un valor humano incalculable. To- 
rrecillas fue el artifice de ese impecable estado físico, lo 
que se remata con el apoyo total de dirigentes serios y 
responsables. El año que viene no sé qué puede pasar, aun- 
que probablemente me vaya. No por problemas económicos 
sino porque estoy cansado de soportar presiones. Pero en- 
tiéndase bien, en Quilmes no hubo ningún problema, pero 
en este fútbol argentino todos se consideran técnicos, cosa 
que me molesta tremendamente...” 


LA ESPUMITA DE LA 
ALEGRIA 


Estudiantes le empata a San Telmo. Seguidamente silen- 
cio. El gol fue anulado. 

17.41: Explosión, gol de Estudiantes y la espuma Co- 
mienza a rebasar. > - 

17.45: Pedro Feola pita el final y se produce la invasión 
se vuelcan al campo de juego la mitad de las personas que 
antes estaban en las tribunas. Así comienza Quilmes a 
dar rienda suelta a toda la euforia que puede brindar 
un título; CAMPEON, 

17.50: Una marea impresionante de gente aprieta entre 
sus brazos a jugadores, que se ven despojados de toda su 
indumentaria siendo en ese instante cuando por los par- 
lantes se deja escuchar “...final en Caseros, Estudiantes 
2 - San Telmo 2...” así se transforma la alegría en deli- 
rio. Ya Quilmes Atlético Club está en primera, 

La cancha fue el primer paso. Las calles el segundo. 
Lugares ambos donde todo lo que fuera muestra de ale- 
gría valía, Desde un fuerte abrazo. Pasando por rostros 
llorosos y logrando como resultado más inmediato gargan- 
tas que se iban apagando por la afonia pero que no deja- 
ban de corear: “...tu corazón nena, tu corazón, tiene los 
colores del Quilmes Campeón...” 

Así el final de una larga espera. Donde la confianza 
fue el común demominador, como lo deja evidenciado el 
hecho de que toda la calle Hipólito Yrigoyen tuviera sus 
arboles, postes, carteles señalizadores, pintados con los co- 
lores blanco y azul. 

Los gorros, las vinchas, las banderas (de todo tamaño) 
juntamente con la ya clásica “pantera” todo servía para 
identificarse en una cancha (salvo los jugadores, técnicos 
y directivos de Comunicaciones) que en sus cuatro tribunas 


LOS CERVECEROS 
GRITARON 
¡CAMPEONES! 


Nada quedó librado al azar. La custodia del estadio 
fue efectuada por 80 efectivos de la policia, siete oficiales, 
un carro de asalto, dos móviles y seis perros, todo el ope- 
rativo al mando del oficial principal Carlos Héctor Cardoso. 

Antes de comenzar €l encuentro, por los altavoces se 
le solicitó al público la mayor de las corduras a la vez que 
se le dejaba expresa constancia que no se podía invadir el 
campo, ya que de hacerlo se corría el riesgo de que fuera 
clausurada la cancha, llegando incluso a la pérdida de los 
puntos, 

Esto fue lo que mantuvo, juntamente con el co- 
rrecto desempeño de los guardianes del orden lo que per- 
mitió que todo tuviera sabor a fiesta. Ayer a las 22 horas 
dieron comienzo los festejos por el logro del título. Em 
el salón del sindicato de Luz y Fuerza, cito en Mitre en- 
tre Brandsen y 25 de Mayo se llevará a cabo una cena donde 
concurrirá todo el plantel con sus familiares, al igual que 
directivos y cuerpo técnico. 


% 1OS QUE ASPIRAN 


El resto que aún espera acompañar a Quilmes en el 
ascenso configura un panorama sumamente incierto. San 
Teimo entró:en un bajón pronunciado, pero igual está 
tranquilo pues no peligra su chance para disputar el “pe- 
tit” torneo. Sarmiento también viene aflojando y deberá 
reencontrarse si es que mantiene pretensiones de jugar en 
primera, Lanús es quien aparece como el gran candidato 
ya que lleva más de una rueda completa sin derrotas, Más 
atrás marchan Platense, Almirante Brown, Central Cór- 
doba, Tigre —pese al descuento que se le hará de pun- 
tos—, Italiano y Arsenal. Claro que nadie tiene su puesto 
ganado porque a la expectativa están para echar el resto, 


17.25: Estalla el estadio, las portátiles anuncian que 


LA PRIMERA DIVISION RECOBRA A UN VIEJO AMIGO 


Quilmes, el club de los “cerveceros” vuelve 
a la primera categoría del fútbol y vienen 
al recuerdo todos los jalones de una historia 
que arranca del comienzo del popular deporte 
en nuestro país. Ahora en el círculo del fút- 
bol graude, nadie, entiéndase, bien nadie, 
con mayores pergarminos para estar en ese 
lugar de privilegio, por ser une entidad pio- 
nera del gran deporte en la Argentina. Hur- 
gando en aquel pasado, puede señalarse co- 
mío preámbulo del nacimiento del actual 
Quilmes Athletic Club, al Quilmes Athletic 
and Polo Club, surgido en 1887 por inciativa 
de un grupo de residentes británicos de esa 
zona. En aquella época de Hudson, tan bien 
descripta en “Hace tiempo y allá lejos”, 
cuando esta tierra no había perdido su sa- 
bor criollo y lo foráneo sonaba extraño e 
incomprensible, aquel grupo de hombres ru- 
bios. que masticaban las primeras palabras 
en castellano, dieron la base de un club, que 
parecía una pica en Flandes, como propósito 
de generar una gran entidad y lo lograron. 

Ya con la denominación de Quilmes Hover 
Athletic Club ese grupo de deportistas pro- 
pició en 1893 la creación de la Argentine 
Asociation Foot Ball League, para dar una 
organización a la práctica de un juego que 
ya se venía efectuando en distintos clubes 
y colegios británicos con una escasa partici- 
pación de nativos y así surgió en 1893. Es- 
taba entonces amalgamada a este clup de 
añejos laureles el Quilmes Cricket Club, de- 
porte que en su riaomento, hasta alrededor 
de 1930, dio motivo 4 grandes reuniones en 
distintos clubes de muestro país. Pero vol- 
viendo a este gran club, no por su propor- 
en material, que la tiene. sino por ser glo- 

del deporte nacional, señalemos que no 
quedó allí su mérito, sino que está jalonada 
su existencia de otros hechos pcoderables. 


% HEREDERO DE ALUMNI 


Cuando aquel famoso Alumni se disolvió 
en 1911 pasaron al Quílmes A. C, los famo- 
sos Jorge, Juan y Ernesto Brown, miembros 
de la legendaria familia inglesa al cual se 
debe sin duda la difusión del fútbol en la 
2608 del Río de la Plata, por la adeniración 
que despertaba en la juventud, que comenzó 
2 imitarles. Los Brown consideraron que el 
Club de Quilmes debía seguir como porta- 
dora de la antorcha, que comenzara a lla- 
mear en aque! colegio británico por inicia- 
tlva. del prebistero Stevenson. Largo es enu- 


merar todos los hechos y el prestigio que 
tuvo Quilmes en su pasado, más aún con los 
Brown. Se recuerda un episodio, en un par- 
tido con Huracán en que un joven elemento 
de este club atropelló violentamente a Jorge 
Brown. acudiendo todos los jugadores del 
Globito a reprochar a Bu compañero con ve- 
hemencia la acción y Laguna, el famoso La- 
guna, le gritaba: “¡Es Jorge Brown! ¡Es Jor- 
ge Brown!”, con lo cual bastaba para señalar 
el respeto que merecía a todos aquel ju- 
gador quilmeño. 


% El PRIMER TITULO 


En 1912 consigue el Quilmes A. C. su pri- 
mer título, pero €n 1916 perdía la cate- 
goría en un año aciago, para recuperaria 
en 1921, ya en la Asociación Amateurs en 
la que se cobijaba la mayor parte de 
grandes entidades, mientras el resto, Bo- 
ca. Huracán y otros clubes tradicicuiales 
permanecían en la Argentina. 

El Quilmes A. C. integró en 1931 el gru- 
po de entidades que formó el primer nú- 
cleo profesional, siendo su presidente Gui- 
llermo A. Jordán, uno de los que dieron 
forma a la iniciativa de los “cerveceros”. El 
club altemmó sus ascensos y descensos, has- 
ta 1970 en que perdió la categoría que 
ahora virtualmente ha recuperado. El club 
ha tenido 5us malos momentos, pero tanto 
la firmeza de sus dirigentes como la adhe- 
sión de sus socios, le ha permitido sobre- 
ponerse y llegar a ser un club grande en 
verdad, con instalaciones diversas, que le 
permiten la práctica de distintos deportes 
y una actividad social que incluye la par- 
ticipación de un amplio núcleo femenino. 

Este año su campaña ha sido más que 
meritoria y su triunfo indiscutible, Los hé- 
roes de ahora, para denominarlos en lo 
cue merece la hazaña de ganar un torneo 
muy difícil, por duro y dilatado, siguen 
las huellas de aquellos Brown, de Spencer 
de Leonard, Russ, Buck Querido, Cuadrio, 
rá z, Arrillaga, Botasso, Sandoval, Si- 
randa y otros que no solo dejaron hue- 
as en el fútbol local, sino que integraron 
la selección nacional 

Por eso repetimos que no llega un Intru- 
so 4 primera división, sino que ha vuelto 
uno de los realmente “grandes” del fútbol 
arsentino. El éxito de Quilmes €s pues re- 
cibido con alegría por todos, porque €s 


justicia 


solo flameaban los colores del local 


A QUILMES, SALUD 


Los Andes 


Chicago y Flandria. 


El trofeo del hincha. Cada jugador quilmeño entró en la historia de su club 
pero sobre todo en el corazón de su público. Aquí en andas Walter Mainonis, 


En pas 


S SS 
SS SS 


¡Cerveceros! Quilmes, el viejo club sureño, ya es campeón. El primero de 


los torneos de ascenso en el 75. Invasión y vuelta olimpica del público. 
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GARAY: CARO P. 
- ASUINDOLENCIA 


Desafortunada reaparición de Víctor 
Echegaray anoche en el ring del Luna 
Park. Si bien resultó excesivo el premio 
asignado 4al debutante thileno ¿Juan 
Francisco Garcia, que en fallo dividido 
fue proclamado vencedor por puntos, 
hay que señalar que el veredicto adver- 
£o para el sanjuanino resulta un cas- 
tigo para su clásica indolencia comba- 
tiva. Peleando “de a ratos”, teniendo su 
derecha como metida permanentemen- 
te en el bolsillo, si bien a nuestro cri- 
terio, al final de la contienda tenía 
una luz de yentaja, dejó que su novel 
zdversario (el trasandino llegaba con 
Apenas 15 peleas como profesional), lo 
corriese a los ponchazos y, de yapa, ter- 
minase el match con mayor entereza y 
desparramando siempre agresividad, 
afán “de lucha, por los cuatro costados 
cel cuadrilátero, Echegaray, titular su- 
Gamericano de ¡os livianos jrs., que por 
suerte para él no exponía dicho cetro, 
hallándose ambos rivales encuadrados 
en la división de los livianos, pecó de 
irresoluto y hasta indolente para com- 
plementar su buen trabajo de izquier- 
Ga en acción de contragolpes y extraer 
€! adecuado provecho de su recio punch. 

En la primera fila del ring-side ye- 
nía alentándolo constantemente Car- 


como si le 
pegá, no an- 
¿Qué hacés 
gunas de las 


log Monzón, pero Vícior, 
hablasen en chino, “Pegá, 
dés saltando... Dale.. 
ahí parade?”... fueron 7 
exclamaciones de  nuestij campeón 
mundia: de los medianos, Y ahí se 
mantenía ei sanjuanino, estático, vacío 
de ideas, sin lanzarse a sacar provecho 
de su superior caudal boxiístico y de 
su vasta experiencia con el predicamen- 
to que en su momento licgó a tener, al 
extremo de que en dos oportunidades 
fue aspirante nada menos que a la 
¿orona mundial, empatando con el 
iilipino Ben Villaflor en Honolulú y 
luego, perdiendo ajustadamente por 
puntos en Tokio con Kuniaki Shibata, 
que eran los monarcas de turno en su 
división. Esta trayectoria, si bien se 
fue empañando en la carrera, plagada 
de altibajos del sanjuanino (posterior- 


mente resignó el título nacional a ma- * 


nos del mendocino Pedro Aguero), eran 
como para mostrarlo ampliamente fa- 
vorito en esta emergencia, puesto ante 
un animoso y brayo chilenito, sin ante- 
cedentes ciertos hasta el momento, co- 
mo para complicarle la vída —como se 
la complicó— al pupilo de Pradeiro, 
Con el espíritu guerrero que define a 
los peleadores allende la cordillera, Juan 
Francisco García no se acomplejó en 


absoluto por la responsabilad de un es- 
treno así ante el campeón sudamericano 
de la categoría inmediata inferior. Y 
ahí nomás, sin mejores atributos que 
su tremenda vocación de lucha abier- 
ta, en ese despliegue incansable de ir al 
frente tirando puñetazos arrojados co- 
mo verdaderos mandobles, apretando los 
dientes y jueándose hasta el alma en 
la demanda, fue maniatando boxística y 
anímicamente, al cada vez más vaci- 
lante Echegaray, por más que en el 
balance general de las acciones tenía- 
mos un punto a favor de nuestro com- 
patriota: 99 a 98, Las tarjetas dieron 
este veredicto: Dominguez; empate en 
98 unidades; Franchini: 98 a 97 para 
García y Di Carlo: 99 a 98 también pa- 
ra el chileno, Al margen del resultado 
en sí; más que el revés, tildado de in- 
justo por muchos, este bajón de Eche- 
garay, cuando llegó a volar tan alto en 
el concierto mundial y mantiene su pre- 
dicamento como campeón continental, 
es lo que debe llamar a alarmar, Ten- 
gamos presente —cabe la reiteración— 
que anoche tenía “una fácil” frente a 
un inexperto y rústico contendor, Y sin 
embargo, Victor pareció un principiante 
y no el trasandino, 
Rafael Ronderos 


RINGO vs. GOROSITO: 
PROBLEMA SUPERADO 


Cruce del sanjuanino. Que aquí estrella 
puño en la ñata del debutante púgil chilemi 


SRA 


$ 
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RIO CUARTO, 26 (De nuestro corresponsal), El pesado 
Oscar “Ringo” Bonavena cumplió en la antevíspera su exhi- 
bición en esta ciudad, ante nutrida concurrencia, demos- 
trando que su mano está en perfectas condiciones para en- 
frentar ahora en el Luna Park de Buenos Aires ai flamante 
titular nacional de la categoria, Raúl Gorosito. “Ringo” no 
pudo trabajar con su sparring Adolfo Salvatierra —como es 
habitual éste colabora en tal clase de actuaciones en el 
interior— y al respecto se informó que el nombrado sufrió 
fractura de clavícula en el accidente automovilístico que 
tuvo José Bonavena en La Rioja, Sin embargo, Oscar realizó 


que mo había sido de tanta seriedad la dolencia, como se 
lc asignó en un principio, y que con iníjltracione; calman- 
tes, había desaparecido toda secuela; tanto fue así, que 
Bonavena pudo cumplimentar la exhibición que tenía com- 
prometida en Río IV. Empero, anoche —en que asistió a 
la velada boxística del Luna Park— estaba bastante pre- 
ocupado por noticias recibidas por la tazde desde La Rioja 
indicando que “José había experimentado una seria recaí- 
ea”, de manera que no podia asegurar si estaría en con- 
diciones anímicas para afrontar la pelea del sábado con 
Gorosito. Por suerte, a través de un contacto radial que 


vemos aquí a Echegaray, que tuvo pe actuación, * 


diez vueltas, alternando con diversos rivaleg que volunta- 
riamente se prestaron a la función: Eduardo Robledo, Jorze 
Ludueña y Raúl Pereyra. 


4 SU PELEA CON GOROSITO 


A propósito de la señalada pelea de “Ringo” con Gorosi- 
to, llegó a suponerse a principios de esta semana que la mis- 
ma sería diferida, precisamente, porque Tito Gómez, director 
técnico del peleador de Parque Patricios, en comunicación 
telefónica con Juan Carlos Lectoure desde la nombrada pro- 
vincia norteña, había informado la imposibilidad de que su 
pupilo pudiera responder a ese compromiso programado 
para el sábado venidero en el Luna Park, en razón —dijo— 
de haberse resentido seriamente la mano derecha al tratar 
de auxiliar a su hermano José que, con múltiples fracturas, 
sigue internado en una clínica asistencial riojana a conse- 
cuencia de volcar el auto que piloteaba. 


Frente a tal contingencia, el matchmaker del Luna 
Park tenía ya previsto, en reemplazo, el matcr entre Merlo 
y Juan José Giménez, pero ulteriormente Ringo comunicó 


EL ATLETA RUBEN CERVO IMPUSO SU 
SUPERIORIDAD EN 12 KILOMETROS 


Las calles de Buenos Aires presenta- Oscar Barreto (CAI), 34m.47s.; 6% Juan vidual de caballeros, mientras que en 
ron en las últimas horas de la tarde de Yeber (Sportivo Chacabuco), 34m.57s,; damas, Beatriz Araujo y Diana Flikier 
la pecarón un amo aspecto con la dispu- 7? Alberto Pérez (Talleres), 35m.29s, decidirán el torneo individual, 
ta de la prueba atlética “13 de Julio, La categorí: ra damas L ltados: Caballeros: P. Rodrí- 

í e Cat á egoría para damas fue ganada 'os resultados: Caballeros: P.. r 
ca urabajador, de la Energía Eléc” vor Atmí Ramos (libre), 48m.48s. y en guez (chileno) venció a E. Ruiz Bry 
y Fuel as 5 de ión de as Fe= veteranos se impuso Horacio Pérez, del (Marrlatense) 6-4, 6-0. J. Thamin 
E a e a > Sindicato del Seguro de Avellaneda. (francés) a T. Lynch 6-1, 6-2; Carru- 
deración Metropolitana de ese deporte Y TENIS: LAS FINALES thers - Escribano a Thamin - Rodríguez 


luego, desde el Luma pudo establecer Oscar directamente 
con Vicente (otro de sus hermanos, quien viajó presuroso 
al Norte), éste le dio seguridades de que se había operado 
una sensible mejoría en el estado ger.eral del paciente, que- 
dando a cubierto de todo riesgo, no obstante haber sufrido 
la fractura de varias costillas. y de otras contusiones, Re- 
nacida, entonces, la calma, Bonavena nos expresó que, de no 
sobrevenir complicaciones, enfrentará nomás a Gorosito el 
sábado venidero. Así lo atestiguaron ambos púgiles cuan- 
do subieron al ring y se los anunció para ese combate. Aquí 
Gorosito, en una burda parodia, se sací el saco y con ges- 
tos ridículos de provocación, desafió a Oscar “a pelear allí 
mismo, nomás”, Ringo no estaba para bromas y descen- 
dió del ring sin mayores alharacas. Y a propósito, un con- 
sejo para Gorosito: “¡Guarda pibe... Que aquí no esta- 
mos en Norteamérica. Y hay payasadas y excesos, que las comba'e entre el campeón argentino de la categoría “mos 
reglamentaciones de la FAB prohíben y sancionan seve- ca”, Juan José Brizuela (53,300) y el local Raúl “Nico 
ramente. Por mucho menos, a Oscar le dieron con un Pérez, quedó demostrado que en el boxeo no existen rivales” 
hacha..., llegando, incluso, a quitarle e. titulo de campeón débiles. En fallo unánime, el local ganó a un desconocid 
argentino!” Brizucla, que defraudó. 


Y REVES DE BRIZUELA 


CONCORDIA, 26 (De nuestro Corresponsal). — Regu' 
lar cantidad de público presenció la ac:uación en ésta 
legendario pugilista Esteban Osuna, actualmente cam: 
argentino de los mediano juniors, título que logró al al 
Gonarlo M'guel Angel Castellini. El pugilista entrer 
(070,500) enfrentó al rosarino Octavio Escauriza (71 
venciéndolo en forma holgada, como demostración palm 
via de una calidad superior, exponiendo muchas veces aque*k 
lla calidad de la que en un momento dado, ca “welter”, fue Y 
el mejor exponente, E 


$ PERDIO BRIZUELA 
MENDOZA, 26 (De nuestro corresponsal). — En 
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Se Casó y Peleó: 
en el Ring 


ERI, EE.UU., 26 (Fran- 


“Monzón Será 
Complacido” 


BAYONA, Francia, 26 
(France Presse). — Para 
la defensa del título de 
campeón mundial que 
hará en ésta el argenti- 
No Carlos Monzón, el 13 
de diciembre próximo 
frente al francés Grat- 
tien Tonna, el empresa- 
rio y ex rival del invenci- 
ble pugilista sudamerica- 
no dio a conocer unas 
declaraciones importan- 
tes, así concebidas: 

“Si el boxeador argen- 
tino Monzón prefiere un 
jurado en lugar de un 
juez único para el match 
con Tonna, le daremos 
esa satisfacción”. Agregó 
luego Bouttier, “yo había 
previsto un juez único 
de nacionalidad estado- 
unidense teniendo en 
cuenta las razones econó- 
micas, pero al negarse 
Monzón, colocaremos un 
jurado integrado por un 
juez argentino, uno fran- 
cés y un árbitro de la co- 
misión de boxeo de Nue- 
va York”. 

Aquí han li 
cias de que M 
rudará mañana s 
ración, tras la op2ración 
de que fue objeto. 


ce Presse), —El superwel-. 
ter norteamericano Ty: 
rone Phelps contrajo ma 
trimonio en el cuadrilá: 
tero y pocos minutos des 
pués venció por puntos; 
aquí, en el mismo esce 


El básquetbol grande vuelve a partir del martes próximo San Andrés - 
con la 1eanudación de tres cotejos. penáientes de la rueda 
campeonato del torneo “Luis María Shedden”. Se ha pro- 
gramado la disputa de cotejos de Ja 13* fecha, que fueron 
suspendidos en su oportunidad por tener afectados juga- 
dores a la selección nacional, de tan pobre labor en los Pa- 
namericanos de México, los equipos de Obras Sanitarias, La- 
nús y Gimnasia y Esgrima Ja Plata. Ea el gimnasio “Héc- 
tor Etchart” de Ferro Carril Oeste, el equipo local enfrentará 
al campeón Obras Sanitarias. Imperio Juniors recibirá a La- 
nús y Gimnasia (LP), en Ensenada se medirá con el colis- 

7 la Ateneo de la Juventud, que todavía no conoce lo que es 
ganar un partido. El jueve : seguirá roniendo al dia con 
la concreción de tres matches de la 14% fecha: Obras Sanita 


rias-Imperio Juniors; Lanús-Boca Juniors y 


lana (LP), 


El sábado 1? de noviembre Boca Jumiors-Obras Sanita- 
rias 115% fecha) el domingo 2, Moron-Lanús (11% fecha) y 
Gimnasia (LP)-Huracán (SJ) (15* fecha), Cerrándose esta 
de partidos atrasados, el martes 4 con el encuentro de 


la 15* fecha, entre Scholem Aleijem-Lanús. 


La segunda rueda tendrá comienzo e. jueves 6 con el ha- 
bitual encuentro adelantado entre Boca-San Lorenzo. Con- 
tinuará el viernes 7 con los siguientes partidos: Ferro-Vélez 
Sá sfield; Imperio Juniors-Morón; Sc olem-O>ras; Gimna- 
sia (LP)-Racing; Hacoaj-Huracán (SJ) y Ateneo-San An- 
«Hrés, y concluirá el sábado con River-Lanús (televisado). 


y me participación de 197 atletas —in- 6-4, 7-6; De Gainza-Soriano a Varela- ad a 
cluidas varias mujeres— de federados, 6-4 7-6. Semi 6 y 
y En uno de los mejores partidos de Aubone 6-4, 7-6. Semifinal, selección, o 3 
alizada sobre 12 kilómetros, fue ganada la jornada disputada ayeren las can-  Grimoliazi 6-4, 6-4; Veteranos (semi- P] “0 a diez asaltos. Los 2% 
por el promisorio Rubén Cervo, con hol- L final): E. Morea a H. Ronco 6-1, 3-6 mil espectadores que se 
mio local formada por Roberto Carru- ieescaciór ana yelada 07 
12 Rubén Cervo (Confederación Ar- thers y Oscar Escribano se clasifica- ca 6-0, 6-2: D. Fliker a M. de Rodri- A 
gentina de Atletismo), 33m.14s.; 22 Rai- guez (francesa) 6-3, 6-3; Zavalía-Arau- boxeo tuvieron una boda 
extranjera Patricio Rodriguez y Jac- mente; el superligero óR 
Benedicto Galeano (CAI), 33m.5 ues Thamin. Estos serán los protago- mixto: Wortelboer-Ko: 0 Caporaletti- > > 
Rodolío Olovera (V. y R.), 34m22s. E y Pe AOTIEWO Er por. teamericano Lou. Bizzas, 
boda, calzó los guán 
en la misma velada pe 
ra vencer también por: 
puntos en diez round, 
ny Huertas. Fue Como 
un regio presente de b0xw 
flamante esposa. Bizza110 
permanece invicto des. 
combates profesionales. 1] 
Jomuy rúbrica a todo0; 
zo a su rival, a “celebrar”: 
con una copa de cham- 


libres y veteranos. La competencia, re- de caballeros: Bañón-Quevedo a E. y S. combate de >oxeo pacta=* 
chas del Tenis Club ¿entino el bino- > 
gura sobre Raimundo Manquel. y 6-4; Damas: B. Araujo a C. Casabian- habían congregado para * 
mundo Manquel (Chubut), 33 Sftanjesa Palco Homies y dee jo a Sanz-De Gainza 6-2, 6-1; Dobles como prólogo. Seguida- 
nistas de la final cn Ja prueba indi-  Raegghianti 6-3, 6-7, 6- rro, que fue testigo de JA. 
al puertorriqueño Ben= 
das de Tyrone para su 
pués de haber librado 231 
esto, el novio invitó 1ue=* : 
pagne 
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; Stevenson, Aquí cuando noqueó al 
.. Todo lo suyo es oro puro. (R. UP!) 


MEXICO, 26 (Latín). — AE el gran premio de lás 
MIO das coopleiias de los Juegos Pa 
¡Os, que durante dos semanas congregaron a más 

deportistas de 33- países. 
o ese evento, unas -100.000 personas presenciarán 
e colórida ceremonia de clausura que incluirá el des- 
E : de atletas, fuegos artificiales, formación de mosaicos 
y el izamiento de la bandera de Puerto Rico, 

los próximos juegos. * 

. Competencia, la más importante —a nivel re- 
- de todo el mundo, se cierra con la abrumadora 
de Estados Unidos que, tras un comienzo pa- 
a, se distanció hasta totalizar 242 medallas, 

] es 114 fueron de oro. 
? “cubanos, al igual que hace cuatro años en Call, 
quedaron en el segundo puesto con 132 medallas, inclu- 

yendo 56 de oro. 

Las restantes 19 medallas entregadas a los triunfado- 
res se repartieron entre solamente ocho países: Canadá, 
Brasil, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y 


: La mayor emoción y sorpresa de la jornada de 
ayer estuvo en el estadio Azteca, donde Brasil y México 
' compartieron la medalla de oro de fútbol al no poder 
completarse el partido final por falta de luz zeléctrica. 
Quedaban 13 minutos de Joso del período de alargue 
y el marcador estabsz 1 a 1, cuando se apagaron las lu- 
ces del estadio. Al volver la iluminación, en medio de 
notable confusión, se anunció por los altoparlantes que 
ambos compartían la medalla de oro, y los 22 jugadores 
dieron juntos la vuelta olímpica. Los brasileños habían 
igualado con un penal, al término del período reglamen- 
tario, luego de ir en desventaja desde los 22 minutos 
del primer tiempo. Por la mañana, los cubanos habían 
dominado la competencia de ciclismo en ruta, llevándose 
el primer puesto, con la actuación de Aldo Arencibia, y 
el tercero para Carlos Cardet, 


Los argentinos reiteraron su tradicicnal superioridad 
en hockey sobre césped, cuando vencieron 1a 0 a Canadá 
en el partido final y conquistaron la tercera medalla 
de oro consecutiva en este deporte. 

En las competencias de básquetbol masculino, con el 
.. título ya defínido en favor de los Estados Unidos, la 

- atracción estuvo en la lucha por la medalla de plata y 
la clasificación para los Juegos Olímpicos, que conquistó 


Los brasileños —que defendían el título— quedaron 
fesagadós al tercer puesto y ahora deberán disputar su 
clasificación a los Juegos de Montreal 

En boxeo, los cubanos ganaron anoche siete de once 
medallas de oro, incluyendo el triunfo de su máxima es- 
trella, el pesado Teófilo Stevenson, bicampeón paname- 
Ticanó y campeón mundial amateur. 


HOCKEY: 


René Paolucci 
Fue el “Hombre 
de Oro” 


MEXICO, 26 (Télam). — Sin duda 
el hockey fue el deporte argentino me- 
y. to re en los VII Juegos Pa- 

¡americanos pues la campaña de la re- 
yd resultó brillante, con ac- 
tuaciones Que despertaron admiración 
aun en los más entendidos. 

Salvo el primer encuentro com Cana- 
dá, cuando igualó 2 a 2, nuestro equi- 
po siempre se mostró ampliamente su- 
perior al adversario de turno, eviden- 
ciando contundencia de ataque. 

En ese sentido se recuerda el par- 
tido frente a Jamaica, cuando se im- 
puso por 8 a 0, tras reproducir uno a 
uno los más brillantes lujos de este 
deporte. 

Ayer, otra vez con Canadá, cumplió 
un buen desempeño, quizás contenido 
por el lógico nerviosismo de una con- 
frontación final. De todas formas, el 
ciclo cumplido en hockey por Argenti- 
na emer Lo excepcional: solo un pun- 
to pl la delantera más goleadora 
y la defensa menos vulnerada. 


% El GOLEADOR 
Bañado en sudor, con la camiseta 


pegaúa al O Gustavo René Pao- 
luoci “soportó” al final del partido con 


Canadá, la euforia de propios y extra- 
ños. Porque no solo la delegación ar- 
gentina se “mojó” en el abrazo estre- 
cho con el autor del gol de oro, sino 
incluso, alguros hockistas de Jamaica, 
residentes argentinos en el país azteca 
y algunos mexicanos que saben reco- 
nocer el mérito grande de este hábil 
jugador argentino. 


No fue fácil, por lo tanto, entablar 
el diálogo pero cuando se logró, Pau- 
lucci vivía momentos de alegría inigua- 
lables: 

—¿Qué podría decir...? Estoy “fun- 
dido” pero tan contento que me pondría 
a bailar aquí mismo. 

—¿Canadá fue más rival de lo pre- 
visto?... 

—No. Canadá tiene un buen equipo 
y nosotros lo respetamos como tal, pero 
entiendo que somos indiscutiblemen- 
te supexiores. Si hoy nos dieron mucho 
trabajo es porque nosotros no anduvi- 
mos bien, 

—¿A qué atribuís?... 

—Al nerviosismo de todos y al debut 
de algunos muchachos jóvenes a los que 
aún les falta fogueo en esta clase de 
partidos ta nimportantes. 


0 MEJOR 
QUE TENEMOS 


—En el gol resolviste la situación “co- 
mo los dioses”... 

—Vi que el arquero salía a taparme y 
alcancé a eludirlo sobre la marcha, des- 
pués toqué a la carrera antes que los 
defensores canadienses cubrieran el ar- 
co. El mérito de la jugada fue de Mari- 
noni, y creo que es justo destacarlo. 

—Estabas en Condiciones de reflexio- 
nar serenamente a pesar del cansancio 
y el estado emotivo, ¿podés sacar con- 
clusiones ya mismo?... 

—Sí. Yo pienso que este nueyo títu- 
lo panamericano tiene que abrirle los 
ojos a quienes están en condiciones de 
ayudarnos, para mantener este nivel 
que 'nos ubica en primer lugar conti- 
mental y entre los primeros del mundo 
es necesario que se nos presten ayuda. 
Nosotros para competir en Europa de- 
bimos pagarnos los pasajes y esto no 
se puede hacer siempre. Mejores cén- 
chas, equipos adecuados, apoyo total, 
eso es lo que precisamos. Los títulos 
que hemos ido conquistando sirven pa- 
ra atraer elementos jóvenes y esto 25e- 
gura el proceso de renovación. 

—¿Para vos en lo personal...? 

—Bueno,. este título y para más el gol 
del triunfa me llenam de alegría. 


MEJICANEADA EN EL FUTBOL 


MEXICO, D.F., 26 (Latin). 
En una de las más contro- 
vertidas decisiones de los 
Juegos Panamericanos, Mé- 
xico y Brasil conquistaron la 


ca ofensiva, 
los locales optaron por los 
pelotazos largos en contra- 
golpe para amenazar la va- 
Ma brasileña. En medio del 


mientras que 


cador. 


res mexicanos. Claudio Adao 
ejecutó el penal con sereni- 
dad, pese a los silbidos, y 
logró la igualdad en el mar- 


que movió al juez argentino 
Arturo Ithurralde a suspen- 
der el juego. Después de una 
interrupción de siete minu- 
tos, el partido continuó nor- 


medalla de oro de fútbol. 
Debido a un defecto en la 
iluminación del estadio Az- 
teca, cuando se jugaba un 
tiempo suplementario de la 
final de fútbol, con el mar- 
cador uno a uno, el partido 


vibrante marco que dasvan 
los 70.000 espectadores pre- 
sentes en el estadio azteca, 
Brasil siguió presionando, 
aunque el empate se produ- 
jo por medio de un tiro pe- 


nal. 
Fraga 
posibilidad: 


fue suspendido. Las autori- 
dades del comité organiza- 
dor decidieron otorgar una 

de oro a cada uno 
de los finalistas, que así com- 
partieron el título de cam- 
peón panamericano. 

Argentina obtuvo la me- 
dalla de bronce tras vencer 
a Costa Rica por dos goles 
a cero, en el partido por el 
tercer puesto, 

La final entre México y 
Brasil tuvo todos los ingre- 
dientes posibles de un par- 
tido de fútbol. En el primer 
tiempo México empleó efec- 
tivamente la velocidad de 
sus atacantes en contrazo:- 
pe, mientras que Brasil exhi- 
bió un preciso trabajo de 
mediocampo. 

El gol mexicano llegó a loz 
22 minutos, cuando Caballe- 
ro desbordó por la derecha 
a la zaga brasileña. El pun- 
tero lanzó un centro hacia 
atrás, Rangel marró el re- 
mate y Tapia que entraba 
a la carrera conectó un re- 
mate corto que llegó a la red. 

A partir del gol mexicano, 
Brasil se lanzó a una fran- 


A los 85 minutos Chico 
¿op al área con 

de gol y fue 
empujado por dos defenso- 


HOY APAGAN LA LLAMA 


MEXICO, 26 (Latín). — La llama Pa- 
mericana se apagará hoy tras arder 
quince días en el estadio Olím- 

y estallará una sinfonía multicolor 
¡io artificiales, en la ceremonia 
clausura de los Séptimos Juegos Pa- 


Previamente, los abanderados de ls 
33 países, presididos por el heraldo co- 
rrespondiente, Darán la vuelta a la 
pista en el tradicional desfile olímpico. 

Una escolta de ocho deportistas, por- 
tando la bandera de Puerto Rico, en- 


dio de los fuegos artificiales para en- 
tonar “Las Golondrinas”, canción que 
marcará la despedida de los juegos has- 
ta 1979. 

Grupos de gimnastas formarán mul- 
ticolores mosaicos durante el transcur- 


trará en la pista del gigantesco estadio 
mientras letreros luminosos indicarán la 
sede de los Octavos Juegos 

Doscientos mariachis, 
amplios sombreros y ropas multicolo- 
res; irrumpirán en el estadio en me- 


' Se espera que noventa mi] personas 
folmen el Estadio Olímpico durante la 
feremonia en que el Presidente de Mé- 


olas. Echeverría, despedirá a los 


so de 


luciendo sus por 
privó el espíritu del 


pore sano” del ideal deportivo 


LA MEDALLA QUE FALTABA 


E MEXICO, 26 (Associated Press), — El venezolano José 
miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) 
anunció ayer que pedirá al COI que en olimpíadas y juegos 
se otorguen medallas a los atletas o equipos que 
foncluyan en cuarta posición, 


y. Beracasa hizo el anuncio poco después de entregar la 
presidencia de la Organización Deportiva Panamericana 
XODEPA) al mexicano Vázquez Rana, 

h El COI celebrará su próxima reunión el 31 de enero en 
04 k, Austria, con los juegos de invierno, 
Le ¿ompetenicias patrocinadas por el COI han cam- 

“blado mucho desde que se iniciaron y hay más competi- 
"Mores, por lo que creo que se justifica otorgar una medalla 


DEPORTES 


al cuarto puesto, dijo Beracasa, actualmente solo hay 
medallas para los tres primeros en la mayoría de los 
deportes”. 

Beracasa dijo que como presidente de la ODEPA sus 
mayores logros fueron que se celebraran estos VII Juegos 
y haber dejado en tesorería 200.000 dólares. 

Originalmente los juegos se iban a celebrar en Chile, 
pero este país renunció la sede tras el golpe de estado de 
1973. Se le adjudicó a San Pablo, pero renunció al surgir 
un brote de meningitis, 

“No me voy con ningún resentimiento, ni animosidad, 
al contrario ahora estoy más tranquilo porque soy presi- 
dente honorario de la ÓDEPA y no tengo tanto trabajo”, 
dijo Beracasa. 


la ceremonia, y se entonará el 
himno nacional mexicano como broche 
a quince días de competencia donde, 
encima de diferencias ideológicas, 
“mens sana in cor- 


Como se llegó al fin de los 
90 minutos, con empate, se 
inició la disputa de dos 
tiempos suplementarios de 
15 minutos cada uno. Cuan- 
do transcurrían tres minu- 
tos del primer supiementa- 
rio, un grupo de espectado- 
res pasó a lanzar bombas de 
estruendo y proyectiles, lo 


Una victoria intrascendente. Fue la de Argentina 
ante Costa Rica. Fortunato en acción. (Rad, AP). 


malmente con el score l a 1. 
A los dos minutos del segun- 
do suplementario, la mitad 
de los reflectores del estadio 
se apagó y nuevamente el 
juez suspendió el cotejo. 

Después de casi media ho- 
ra de atraso con jugadores, 
arbitros. policías, decenas de 
fotógrafos y un centenar de 
espectadores en el campo, 
los altavoces del estadio 
anunciaron que “por las 
circunstancias especiales de 
hoy, se olorgan medallas de 
oro a los equipos finalistas 
de México y Brasil”, 

El público local no aceptó 
de buen grado la decisión 
del Comité Organizador y 
fueron mumerosos los abu- 
cheos. Muchos reclamaron 
que había suficiente luz pa- 
ra ejecutar, en uno de los 
arcos, la seria de penales 
prevista en caso de haber 
empate al término de los 
suplementarios. Pero los ju- 
gadores de ambos equipos 
recibieron con alegría la 
inesperada decisión. y jun- 
tos dieron la vuelta olimpi- 
Ca mientras la mayoría de 
los espectadores se retiraba 
del estadio con visibles se- 
ñales de disconformidad con 
el fin del esperado partido. 


ORO, PLATA Y BRONCE 


MEXICO, 26 (Latín). — Faltando adjzdicarse una me- 
dalla de oro, plata y bronce en las últimas competencias de 
los Juegos Panamericanos, este es el cuadro total de medallas 


obtenidas 
País 

ESTADOS UNIDOS 

CUBA 

CANADA 

MEXICO 

BRASIL 

ARGENTINA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

CUYANA 

PUERTO RICO 

PANAMA 

JAMAICA 

VENEZUELA 

ISLAS BAHAMAS 

TRINIDAD TOBAGO 

ANTILLAS 

REPUBLICA DOMINICANA 

URUGUAY 

CHILE 

GUATEMALA 

BARBADOS 

EL SALVADOR 

NICARAGUA 


por los 33 paises de los certámenes: 


Plata Bronce Tot. 
81 47 242 
45 132 
35 92 
12 57 
13 44 
5 16 
10 
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Ultima Hora 


ACRIBILLARON 


e Cayeron en una Emboscada Frente a la Plaza de San Isidro 


Cinco policías bonacrenses murieron esta ma- 
fana en una sangrienta emboscada tendida por 
extremistas en la plaza de San Isidro. El epi- 
sodio ocurrió a las 7 de la mañana, frente a la 
Catedral de la ciudad, ante numerosos fieles 
que se dirigían a misa. Los agentes abatidos 
viajaban en dos patrulleros que, por la avenida 
del Libertador, regresaban desde la residencia 
presidencial de Olivos hasta la Unidad Regional 
de Tigre donde prestaban servicios. Los guerri- 
lleros chocaron al primer patrullero con una ca- 
mioneta e inmediatamente abrieron el fuego 
contra sus ocupantes. Desde casas vecinas tam- 
bién se disparó contra el segundo vehículo po- 
licial. En el tiroteo inicial murieron cuatro po- 
licías y un quinto resultó gravemente herido, 
para fallecer después, cuando se le prestaba 
cuidados de urgencia en el hospital de San Isidro. 


El episodio se desarrolló en la Avenida del Li- 
bertador a la altura del 16200, dotde esa arteria 
se angosta, justo en la plaza de Sana Isidro. Al 
parecer, todos los días a esa hora pasan los dos 
patrulleros por el lugar de regreso de una ins- 
pección que lleyan a cabo sus ocupantes hasta la 
quinta presidencial de Olivos. Fa algunas ocasio- 
nes suben a los vehículos agentes que dejan el 
servicio en la residencia oficial y retornan a las 
dependencias de la Unidad Regional Tigre de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cuyos 
efectivos pertenecen. 


Esta mañana, cuando eran aproximadamente 
las 7, los dos vehículos policiales cumplían el iti- 
nerario habitual, Al llegar a la plaza de San Isi- 
dro, una camioneta Chevrolet. último modelo, de 
color naranja, con chapa patente B 201692, apa- 
reció sorpresivamente por la Avenida del Liber- 
tador después de dejar una calle trasversa] donde 
estaba estacionada. La camioneta enfiló decidi- 
damente en dirección al patruliero que zbría la 
marcha y lo chocó con violencia. Cuando los ocu- 
pantes del coche policial no se habían repuesto 
de la sorpresa, comenzó el fucyo desde la camio- 
neta. También sobre el segundo vehículo policial 
llovsan las balas, pero éstas partían desde las 
construcciones vecinas a la plaza, donde se habían 
refugiado otros extremistas que participaban en 
la emboscada. 

Los policías ocupantes de los patrulleros tra- 
taron de alejarse del alcance de los proyectiles. 


Algunos lo consiguieron pero fueron abatidos 
cuando procuraban guarecerse tras los árboles. 
Otros cayeron muertos en el interior de los ve- 
hículos sin alcanzar a defenderse. 

Toda esta escena horripilante se desarrollaba 
ante los ojos de numerosos fieles que se diri- 
gían a la catedral de San Isidro para asistir a 
la misa de las 7, El episodio ocurrió con cele- 
ridad y en el operativo los extremistas conta- 
ron además con el apoyo de otros vehículos des- 
de donde también se disparó contra los agentes 
y en los cuales huyeron los atacantes, 


Cuando los ocupantes de los vehículos poli- 


ciales yacían acribillados a balazos en cl imte- 
rior de los coches o en las veredas de las ca- 
les que rodean la plaza, varios extremistas se 
dirigieron hacia los cuerpos y les dispararon ]'a- 
ra ultimarlos. A pesar de esa acción extrema de 
los guerrilleros, uno de los policias, el azente 
Cleofas Galeano, quedó aún con vida pero con 
heridas gravísimas. 

Antes de huir los extremistas arrojaron varias 
granadas de mano que estallaron cerca del lu- 
gar donde cayeron los cuerpos de los policías 
abatidos. Los estallidos aumentaron el pánico 
del vecindavio y en especial de los fieles que ya 
se encontraban en el interior de la Catedral. 
Con esta acción los subversivos dieron por ter- 
minado el operativo y huyeron en los vehículos 
de apoyo. 

A todo esto ya se había anoticiado a las re- 
particiones policiales más próximas del desarro- 
llo del atentado, pero a la llegada de los pri- 
meros efectivos los extremistas ya habían hui- 
do. Los vecinos de la zona prestaron los prime- 
ros auxilios al agente Galeano que estaba gra- 
vemente herido y colaboraron en su traslado 
al hospital de San Isidro, Dus horas después 
se informó que el agente Galeano no había so- 
brevivido a las heridas y que había fallecido en 
la sala de terapia intensiva mientras se le pres- 
taban los cuidados más urgentes. 

En la plaza, ante un público conmovido pox 
el sangriento ataque, un sacerdote de la ca- 
tedral de San Isidro impartía la extremaunción 
a los cuatro policías muertos. El informe de la 
policía de la provincia de Buenos Aires señala 
que uno de los agentes fue obligado a descen- 
der del patrullero que ocupaba. Los extremistas, 
luego de desarmarlo y ante el despavorido pú- 
blico, lo trasladaron hasta un árbol de la plaza 


y lo fusilaron por la espalda. Antes de huir se 
cepto de todo el armamento de los poli- 
cías abatidos. 

Los policías muertos en la emboscada son los 
cabos Pedro Dettle y Juam Costa y los agentes 
Juan Fernández, Silvio Cejas y Cleofas Ga- 
leano; este último prestaba servicios en la quin- 
ta presidencial de Olivos, 

Y COMUNICADO POLICIAL 

El texto difundido por la policía de la pro- 
vincia de Buenos Aires sobre el episodio de San 
Isidro es el siguiente: 

“En el día de la fecha, siendo las 7.15 horas, 
dog patrulleros tlenecienteg al Comando Ra- 
dioeléctrico de la Unidad Regional del Tigre, 
números 2425 y 2453, que se desplazaban por 
la avenida del Libertador, a la altura de la ca- 
iedral de la localidad de San Isidro, fueron co- 
lisionados por una camioneta color rojo en la 
cual viajaban varios sujetos. De inmediato y 
apoyados por otro vehículo similar y un auto- 
móvil marca: Ford Taunus, agredieron con ar- 
mas de fuego a los efectivos policiales, 

“Los delincuentes subversivos, apoyados por la 
ubicación estratégica adoptada y por la sorpresa 
del ataque, impidieron toda aczión al personal 
policial, que fue acribillado cor. armas de grueso 
calibre, El atentado fue perpesrado. como se la- 
dica, en pleno centro de la 'ocalidad de San Isi- 
dro y, pese a la hora en que se produjo, fue ob- 
servado por numerosas personas, a quienes pro- 
dujo una profunda impresión, citándose el caso 
de uno de los agentes, el que fue obligado a des- 
cender del patrullero trasladándoselo hasta un 
árbol, donde fue asesinado por la espalda con 
ráfagas de ametralladoras. 

“Luego de perpetrar la acción, los sujetos se 
apoderaron del armamento de los policías asesi- 
nados, dándose de inmediato a la fuga. 

“En el lugar dejaron abandonada la camio- 
neta con la cual habrían chocado a uno de los 
patrulleros. En el interior de la misma fueron 
halladas bolsas de arena, las cuales servían de 
protección a los delincuentes subversivos, 

“A raíz del hecho perdieron la vida los cabus 
legajos 76.436 Pedro Dettle y 96.094 Juan Costa 
y los agentes, legajos 90.535 Juan Fernández y 
88.281 Silvio Cejas, Asimismo resultó muerto el 
agente Cleofas Galeano que prestaba servicios 
en la quinta presidencial de Olivos”. 


INHUMAN LOS RESTOS 
MILITARES 


DE DOS 


e 


Los restos del subteniente Barceló llegan a la Re- 
ministro Vottero. 


coleta. Encabeza el cortejo el 


Y 


El ministro Vottero también se hizo presente en la 
Chacarita, donde sepultaron al comodoro Longriotti. 


Uli Hora 


Este mediodía fueron inhumados los des- 
pojos del comodoro (RE'+ Arturu Leopoláo 
Longriotti, asesinado en la antevíspera por 
un comando exr-ulsta, La precipitación 
arreciaba, pero los numer>s95 presentes no 
se desalentaron en su propósito de acom- 
pañar a la última movada al miitar abatido. 
Entre los preseniz3 en la necrópolis se ad- 
virtió al tiirlor de a Fuerza Aérea, briga- 
dier gereral Héctor Fautario: el ministro áe 
Defensa, doctor Tomás Vottero, represen- 
tantes de las restantes Fuerzas y delega- 
ciones eclesiásticas. 


En nombre de los camaradas usó de la pala- 
bra el comodoro (R) Antonio R. Mantel. “En 
este acto nos llega la realidad que vivimos 
con toda su crudeza. No nos importa quiénes 
lo asesinaron. Lo importante es por qué lo 
mataron: se busca destruir a un símbolo, ya 
que matar a un militar es como matar a 
la defensa de la Argentina. En estos mo- 
mentos parace predominar el reinado de 
los tipios, Esperemos que Dios guíe a quie- 
nes deberán luchar en base a su juramento 
pat iótico”, acoló. 

Enrique Blas De Simone, brigadier en ac- 


mo amigo e integrante de la Fuerza Aérea. 
“Las convicciones a las cuales fuiste leal 
hasta tus últimos momentos, tuvieron que 
ver con tu muerte. No nos creemos dueños 
de la verdad, pero defendemos un estilo de 
vida que nos lezaron nuestros mayores. 
La Fuerza Aérea seguirá en la lucha con 
el pueblo argentino, que quiere conquistar 
su paz. El pais ya etá harto de cosas ne- 
gativas”, ratificó. 

En tanto, el último parte médico refe- 
rido a la salud del trijo del militar sepul- 
tado, consigna que el joven, de 24 años, 
* permanece en estado delicado en la clínica 
dunde se lo asiste. 

Como resultado del feroz atentado en que 
su padre perdió la vida, el muchacho esta 
madrugada debió ser intervenido para pro- 
ceder ala urgente extracción de' varios pro- 
yectiles alojados en la zona abdominal. 

Este mediodía los mécicos rehusaron alu- 
dir a la evolución de su estado. 

Fueron inhumados esta mañana los cadá- 
veres del subteniente Diego Barceló y del 
soldado Orlando Moya, muertos en Tucu- 


tividad, a su turno declaró que hablaba co- , 


mán; durante una acción frente a guerri- 
lleros, en la zona de operaciones, El co- 
mando del Ejército informo que 
también habían sido abatidos cuatro gue- 
Trilleros. 

El soldado Moya fue velado en el cuartel 
del Destacamento Giiemes, en Salta, de 
donde era oriundo, y luego sepultado. En 
cuanto al cadáver del oficial Barceló, fue 
trasladado a la Capital Federal, y sus exe- 
quias se realizaron en una bóveda particu- 
lar del cementerio de la Recoleta, esta ma- 
ñana, a las 10.30. Estuvieron presentes el 
ministro de Defensa, Tomás Vottero, y el 
ex presidente, general Alejandro Lamusse, su 
esposa, su hijo y altos jefes militares. Una 


compañía del regimiento de Granaderos a - 


Caballo le rindió los honores de estilo, y 
habló en nombre de sus compañeros el sub- 
teniente Mariano de Nevares, del quinto 
Cuerpo de Caballería, 

El orador, entre otros conceptos, expresó: 
“Que el señor de los ejércitos te dé la paz, 
y nos la niegue a nosotros hasta que la lo- 
gremos para la familia argentina. Que el 
sacrificio de la ofrenda de tu vida joven 
nos dé fiuzrzas para que runca más tenga- 
mos que lamentar la sangre derramada en 
pos de la grandeza de la Patria”. 

“Nosotros, que en estos pocos meses de 
oficial supimos valorar tu valentía y arrojo 
de un hombre de bien, te rogamos ahora 
que estás junto al altísimo, nos guíes en es- 
tas difíciles horas que nos toca vivir, como 
lo supiste hacer cuando estabas junto a 
nosotros. Que el sacrificio que en estos mo- 
mentos hacen tus padres al ofrendar tu vi- 
da en pos de una Argentina mejor, no cai- 
ga en el vacío de aquellos que viviendo en 
éste suelo, no se dan cuenta de la realidad 
que estamos pasando”. 

Y UN COMUNICADO 

El comando general del Ejército emitió 
un comunicado. Este es su texto: “En las 
últimas horas del día de ayer, 25 de octu- 
bre de 1975, en la zona de operaciones de 
Tucumán, efectivos del Ejército argentino 
dieron muerte a otro delincuente subversivo. 

“Esta nueva baja, más las cuatro del día 
24 de octubre, hacen un tota1 de 42 extre- 
mistas muertos desde que se intensificaron 
las acciones en el mes de octubre en aque- 
lla provincia”. 
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tado las inquietudes en los medios oficiales que 
vislumbraban una escalada subyersiva en la re- 
gión metropoiitana. Algunos episodios confir- 
marían esa tesis, como el asesinato del comodo- 
To retirado Arturo Leopoldo Longriotti y la 
muerte de cinco policías en el atentado come- 
tido en San Isidro. La acción de las fuerzas 
coordinadas contra la subversión sigue desarro- 
llándose, entretanto, en la provincia de Tucu- 
mán donde se cumple el operativo Independen- 
cia contra los irregulares escondidos en los mon- 
tes. En le última acción ocurrida en la zona 
de operaciones cayeron abatidos el subteniente 
Diego Barceló y el soldado Orlando Moya, am- 
bos pertenec.entes al Destacamento de Explo- 
ración General Giiemes, de Salta, 

Entre los proyectos de ley que el Poder Eje- 
cutivo enviará al Congreso y que consideraría 
mañana el gabinete se cuenta el del Estado de 
Sitio. Este régimen especial ha sido impuesto 
por decreto y debe ahora ser sancionado por 
ambas cómaras. Otra de las iniciativas del Eje- 
cutivo es la ley sobre austeridad en la adminis- 
tración pública y control sobre la labor de los 
funcionarios. 


Y REGRESO DE ISABEL 


La presidente de la Nación, María Estela Mar- 
tínez de Perón, regresa hoy de la ciudad de Mar 
del Plata donde pasó un fin de semana de des- 
canso, alojándose en la unidad turística de Cha- 
padmalal. 

En la víspera paseó por las playas acompa- 
fñiaada por la señora Lelia Viera de Massera, es- 
posa del comandante general de la Armada, al- 


mirante Emilio Massera, Posteriormente recibió a 
dirigentes de dos entidades sindicales de Mar del 
Plata. El secretario general de la Asociación de 
Viajantes, Mario Cámara conversó con la señora 
de Perón durante 20 minutos. Al retirarse, Cá- 
mara declaró: “Tuve el inmenso honor de poder 
saludar y conversar con la presidente de los ar- 
gentinos y jefa de nuestro movimiento. Le dije 
entonces que era portador del respeto y la adhe- 
sión de todos los afiliados del gremio que repre- 
sento y que siempre sostiene que usted conduce 
y verticaliza porque Isabel es Perón”. 


Agregó Cámara que “la compañera presiden- 
te me hizo a su vez Portador de un especial 
saludo de agradecimiento para todos nuestros 
afiliados por el apoyo que de eilos recibe. Tam- 
bién la presidente manifestó su complacencia 
por las obras que realiza la Asociación de Via- 
jantes en materia de viviendas, a lo que res- 
pondí que todas ellas eran realidades que se lo- 
graban gracias al apoyo del gobierno que ella 
preside”, 

Cámara refirió que durante la audiencia se 
encontraban presentes la esposa del almirante 
Massera; el subsecretario de difusión, Alberto 
Sáez Foster, y el doctor Ansaldo, funcionario 
de la Secretaría de Deportes y Turismo. 

También la tarde de ayer la señora de Perón 
recibió al secretario general del Sindicato Obre- 
ros de la Industria del Pescado, Abdul Saravia, 
quien concurrió a presentarle sus saludos y agra- 
decerle el aporte recibido de la Presidencia pa- 
Ta el Hogar Maternal Eva Perón que funciona 
en Cabo Corrientes. 
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10S CADAVERES, MUTILADOS. UNA NIÑA ESTA GRAVE 


MAR DEL PLATA, 26 (De nuestro corres- 
ponsal)» — Esta mañana en la ruta N? 226, 
a 30 kilómetros de la ciudad de Balcarce 
y a 100 de ésta, se produjo un, bruta! cho- 
que que arrojó el tremendo saldo de seis 
personas muertas y de una niña de 10 años 
gravemente herída. Los muertos son cuatro 
mujeres y dos hombres. 

De acuerdo con las primeras informacio- 
nes obtenidas en medios policiales, el vio- 
lentísimo encontronazo ocurrió a las 8 cu-n- 
do de frente chocaron una camioneta mar- 
ca Mercedes Benz y un automóvil Ram ler. 
Fste vehículo resultó espec'almente afec- 
tado, dando varios impresionantes tumbos y 
quedando semidestrozado en un costado del 
camino. Entre los hierros retorcidos había 
seis personas que murieron virtualmente en 
el acto. Cuando llegaron auxilios ya era tar- 
de, si bien previamente habían intentado 
socorrerlas o'ros automovilistas que pasaban 
por ese lugar de la ruta 228. La niña, tendi- 
da cerca del rodado, estaba graye y fue lle- 
vada al hospital de Balcarce, 

Tomado de frente, según testigos, el auto- 
. Mmóvl Rambler se desvió con el macabro 


z 
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resultado que relata. (Ocurrió el choque 
en una recta en el paraje San Alberto. 

Se trztaba de establecer quiénes son las 
víctimas para determinar el porqué de la 
velocidad que se había impreso a ese auto- 
móvil en el camino. Al parecer, se despla- 
zaba a más de 100 kilómetros horarios y al 
intent»r eludir un pesado camión se habría 
producido el encontronazo con la camioneta 
Mercedes Benz. Pero el factor dec'sivo pa- 
ra el choque fue —se dice— la densa niebla 
que impedía ver a más de 10 metros. 


% LOS IDENTIFICAN 


Poco después de mediodía fueron identi- 
ficados los cadáveres del accidente. Las per- 
sonas que viajaban en el Rambler eran 
Aída Rosa López, 51 años; Hilda López de 
Vázquez, 60: Luis Alfredo Vázquez, 22; Ma- 
rio Eduardo Vázquez, 24, (todos con domi- 
cilio en Cabral 627, Tandil), y Ercilia En- 
riquebta Lópe de Castillo, 49, (quien vivía en 
Catamarca 143, Tandil). En cuanto al con- 
ductor de la pick-up Mercedes Benz se tra- 
taba de Donato Antonio Di Masse, 53, con 
domicilio en la calle 61, N* 3236. Necochea. 


Otra de las víctimas de los delincuentes subversivos. No tuvo tiempo 
de defenderse y su cuerpo quedó en el interior del patrullero atacado. 


TRASCIENDEN ASCENSOS 
EN El EJERCITO 


El comandante en jefe del Ejército, general de divi- 
sión Jorge Rafael Videla, reanudará mañana la activi- 
dad oficial en el país, tras retornar hoy de Montevideo, 
donde asistió a las deliberaciones de la XI Conferencia 
de Ejércitos Americanos. Una de sus primeras tareas será 
elevar al ministro de Defensa, Tomás Vottero, el informe 
de las conclusiones de la reunión finalizada en la capi- 
tal uruguaya, Posteriormente se reunirá con sus cole- 
gas de la Armada, almiránte Emilio Massera. y de la 
Fuerza Aérea, brigadier general Héctor Fautario, en otro 
de los encuentros semanales de los tres comandantes 
generales de las Fuerzas Armadas. 

En la agenda de la actividad semanal del general 
Videla se incluyen las exposiciones que efectuará ante 
jefes y oficiales retirados del arma re las operaciones 
que el Ejército cumple en la provincia de Tucumán, so- 
bre la situación su versiva en general y sobre las pro- 
puestas de Ley de Defensa actua'mente en estudio. Co- 
laborarán en esas conferencias oficiales de operaciones 
del Estado Mayor General del Ejército. La primera de 
estas reuniones se realizará el martes próximo, a las 18, 
y asistirán los generales y coroneles en situación de 
retiro. El jueves se repetirá la exposición ante los tenien- 
tes coroneles y mayores en situación de retiro. 

Por último, la actividad semanal del comandante 
del Ejército incluye sus tareas en la Junta Superior de 
Calificaciones. que analiza las propuestas de ascenso del 
personal superior que será promovido al finaliza: este 
año, previo acuerdo del Senado de la Nación. 

Una versión periodística indicaba que serán propues- 
tos para el ascenso al grado de general de división los 
actuales generales de brigada Roberto Eduardo Viola, 
jefe del Estado Mayor General; Rodolfo Cánepa, coman- 
dante del Cuerpo 1, y Diego Urricarriet, director de Fa- 
bricaciones militares, 

En cuanto a los coroneles que se propondrian para 
el ascemso al grado de general de brigada, se menciona 
a los siguientes: 

Infantería: Reinaldo Bignone, secretario del Estado 
Mayor General; Cesáreo Cardoso, eu el Comando de 
Institutos Militares; José Villarreal, segundo comandan- 
te de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, a 
cargo de la brigada; Rafael Zavalla Carbó, segundo co- 
mandante de :a III Brigada de Infantería, a cargo de la 
brigada, y Juan Bautista Sassiain, director de la Escuela 
de Suboficiales Sargento Cabral. 

Caballería: Edmundo René Ojeda. segundo coman- 
dante de la Brigada de Caballería Blindada 1, a cargo 
de la brigada; Abel T, Catuzzi, en el comando del V 
Cuerpo de Ejército y Arturo Corbetía, subdirector del 
Colegio Militar a cargo de la dirección. 

Artillería: Carlos Albetro Martí ez, subjefe 1I del 
Estado Mayor General; Jorge Alberto Maradona, se- 
gundo comandante de la IX Brigada de Infantería; 
Eduardo Alberto Crespi en la Dirección de Fabrica- 
ciones Militares, y Luis Jorge Warckmeister, director de 
la Escuela de Artillería, 

Ingenieros: Cristino Nicolaides, director de la Es- 
cuela de Servicios para Apoyo de Combate, general Le- 
mos; José Luis Sexton, segundo comandante de Inge- 
nieros a cargo del comando, 

Comunicaciones: Horacio Tomás Liendo, comandan- 
te de Comunicaciones; Horacio Barros, Dirección Gene- 
ral de Fabricaciones Militares y Julio César Medeiros, 
segundo comandante de la VIII Brigada de Infantería 
de Montaña. 


INFORMACION 


O 


-RECUPER 


SU LUCIDET 


MADRID, 26 (Reuter-Latín) — El 
jefe del Estado español, general Fran- 
cstco Franco, aún con vida luego de 
una serie de ataques cardíacos, oyó mi- 
sa hoy en su palacio rodeado por sus 
familiares. 

El caudillo de 82 años, pidió perso- 
nalmente oir misa y recibir la comunión. 
Se anunció en el palacio. 

El informe agregó que su estado d> 
salud no había experimentado cambios 
desde anoche, cuando los médicos indi- 
caron que empeoraba gradualmente, 

También se hallaban en el palacio 
el primér ministro Carlos Arias Nava- 
rro, y el presidente de las Cortes (Par- 
lamento), Alejandro Rodríguez de Val- 
carcel, 

El número de asistentes, que según 
informes se reunió con Franco en su 
habitación, contigua a la capilla del 
palacio, indica que éste está tranquilo 
y conserva la lucidez a de que 
lleva enfermo diez días, durante los 
cuales su corazón se ha ido debilitando 
afectado por fiebre y comp'icacionez 
pulmonares. 

Poco antes de la misa, los méd'cos 
de Franco informaron que éste durmió 
tranquilo la noche, pero no menciona- 
ron mejoría en su estado cardíaco e in- 
dicaron que no hay esperanzas de que se 
produzca. 

La agencia Europa Press informó que 
doña Carmen Polo de Franco, esposa 
del general, su hija y su yerno, siete 
nietos —dos de ellos con sus esposas—, 
el primer ministro Carlos Arias Nava- 
rro; el presidente de las Cortes Alejan- 
dro Rodríguez Valcarcel y otros 2yeron 
misa junto al caudillo, 

Numerosas congregaciones oraron en 


CAYO DESDE El 
PISO ONCE 
¡Y LO CUENTA! 


PARIS, 25 (EFE). — 
Una joven de 24 años de 
edad, Marie Joseph Bion- 
del, cayó del undécimo 
piso de la casa que habita 
en Le Havre, resultando 
ilesa. 

El choque fue amorti- 
guado por haber ido a 
parar la joven al tejado 
de una pequeña cons- 
trucción contigua, relati- 
vamente flexible, por lo 
que ni siguiera perdió el 
conocimiento. 

Según explicó a quie- 
nes acudieron en su ayu- 
da, se disponía a efec- 
tuer una reparación en 
la terraza cuando rerdió 
el equilibrio y cayó. 

Se encuentra sun em- 
bargo en observación en 
Un centro hospitalario en 
previsión de posibles con- 


Por de pronto, Juan Carlos de Borbón, de- 
signado sucesor de Franco a título de rey, 
dispondrá de mucho menos poderes que su 
antecesor en la jefatura del Estado. 


Efectivamente, Franco, en virtud de le- 
yes que se remontan a 1938 y 1939, vigentes 
mientras ostente la jefatura del Estado, dis- 
fruta de 
ejerce “todas las funciones del gobierno” y, 
sobre todo, “le corresponde la suprema po- 
testad de dictar normas jurídicas de carác- 
ter general”, esto es, leyes, en “el sentido 
materia] de la palabra. 

Las competenc as efectivas del rey se de- 
tallan en la ley orgánica del Estado del 16 
de enero de 1967, la más importante de las 
siete “fundamentales” (constitucionales) de 


toda España por la recuperación de 
Franco. Pero mo hubo peregrinaje al 
Palacio de El Pardo, frente a cuyas 
Puertas solo había periodistas. 

En tabernas y restaurantes cercanos 
se hablaba de fútbol, no de Franco. 


Y MEJOR QUE AYER 

MADRID, 26 (Associated Press). — 
El parte médico emitido a las 230 de 
hoy dice que el jefe del Estado Fran- 
cisco Franco, aunque persiste la gra- 
vedad, está mejor que ayer. 

El parte dice textualmente; “Ha des- 
cansado muy bien, No ha vuelto a te- 
ner episodios agudos de insuficiencia 
cardíaca. Han disminuido parcialmente 
los signos de insuficiencia cardíaca 
congestiva. Se mantiene perfectamente 
lúcido. Persiste la gravedad”, 

A parte está firmado por trece mé- 
cos, 


% DESMIENTEN TRAQUEOTOMIA 

MADRID, 26 (France Presse). — Se 
desmintió hoy aquí oficialmente que el 
general Francisco Franco haya sido so- 
metido a una traqueotomía, según anun- 
ció una fuente periodística. 

La traqueotomía es una incisión de la 
tráquea para permitir respirar, 

Poco antes del mediodía monseñor Pe- 
dro Cantero Cuadrado, arzobispo de 
Zaragoza, llegó a El Pardo seguido del 
presidente de las Cortes, Alejandro Ro- 
dríguez de Valcarcél, pero no hubo in- 
dicios de que el tercer miembro del Con- 
sejo de la Regencia, el teniente general 
de la Fuerza Aérea, Angel Salas La- 
rrazábal, estuviese en el palacio. 

Según la- Constitución, el Consejo de 
la Regencia asumirá el poder inmediata- 


mente después de morir Franco y go- 
bernará al país hasta que el príncipe 
Juan Carlos de Borbón preste juramen- 
to como jefe del Estado. 

Juan Carlos pasó la mañana en el 
Palacio de la Zarzuela, a menos de dos 
kilómetros de El Pardo, pero las autori- 
dades dijeron aue se mantiene en cons- 
tante contacto telefónico con la fami- 
lia de Franco, 

0 ”72 HORAS DE VIDA” 

Ayer los médicos dijeron en privado 
que el caudillo, de 82 años de edad, te- 
nía menos de 72 horas de vida. 

Franco recibió ayer los últimos sacra- 
mentos de la Iglesia Católica después 
de que sus médicos informaron que su 
corazón presentó signos de fallas en dos 
oe estado del peneralisimio alguió agra 

gen: o sigui - 
vándose y por la noche los Lo dd de- 
clararon que se habían “intensificado 
los signos de debilitamiento miocardía- 
co, Tenía fiebre. La presión sanguínea 
bajó y aumentaron las dificultades res- 
piratorias”. 

4 MENSAJE DEL PAPA 

MADRID, 26 (Reuter-Latín). — El 
Papa Paulo VI envió un mensaje de 
simpatía al jefe del Estado español, ge- 
neral Francisco Fratico. quien le res- 
pondió, informaron aquí fuentes guber- 
namentales, 

El Papa transmitió a Franco que reza 
fervientemente por su estado de salud 
y ruega por la ayuda divina, dijeron las 
fuentes. 

_Franco, cuyo estado de salud es esta- 
c'cmario, respondió al Pontífice: “Recl- 
bí su mensaje con emoción y agradezco 
profundamente sus plegarias”. 


PODERES RESTRINGIDOS 
TENDRA El FUTURO REY 


MADRID, 26 (EFE). — El futuro rey per- 
sonificará la soberanía nacional que es “una 
ley imdivis ble”, pero no será un monarca 
absoluto de acuerdo con la Constitución 
española. 


ce el mando supremo de los ejércitos de tie- 
rra, mar y aire; puede someter a referén- 
dum de la Nación proyectos de leyes, tanto 
ordinarias como institucionales; le corres- 


ponde convocar y presidir el Consejo de Mi- 


“todos los poderes del Estado”, 


N Stros, la Junta de Defensa Nacional y el 
Consejo del Reino (el más alto cuerpo con- 
sultivo del país). 


En un orden de cosas más genérico, el rey 
“ejerce el poder supremo político y admi- 
nistrativo” y “dirige la gobernación del rei- 
no”. En una palabra, el soberano dirige 
la gobernación del remo a través del Con- 
sejo de Ministros, cuyas reuniones preside. 
Una dirección que abarca tanto el aspecto 
político como el administrativo. 


Desaparecido Franco, “la función de dic- 
tar normas jurídicas de carácter general” 
ya no podrá ejercitarla el jefe del Estado, 
sino 
fundamental distinción entre los poderes de 


las Cortes (Parlamento). Esta es la 


FRA 


MANIOBRA POLITICA 
SALVO AL REGIMEN 


MADRID, 26 (France Presse) — El general. 
cisco Franco, indignó a Hitler por su terquedad 
se negó a franquear el paso de Los Pirineos a 

citos nazis en 1940. 

Seguro de que su apoyo durante la guerra 
merecía alguna recompensa, el fiirher se trasladó a ' 
daya pero el caudillo rechazó alinear a España al 
del Eje, que acababa de triunfar de Francia y 
el cenit de su potencia, 

Los archivos, mostraron a un Hitler con ina 
de histeria luego de haber fallado en sus intentos 
convencer al obstinado y parco gallego. 


A lo sumo, Franco aceptó más tarde enviar 
visión azul al frente ruso, pero el haber perma 
neutral le yalió, terminada la Segunda Guerra 
un apoyo de Churchill primero, el de Estados Unidos 
luego y finalmente la anulación de las sanciones de las 
Naciones Unidas, 

Así, mientras se derrumbaban los regímenes fas 
de Europa, la España franquista pudo sobrevivir como ta] 


4 BIBLIOGRAFIA 

MADRID, 26 (France Presse), — El general Fran 
Franco, da guerra civil que lo llevó al poder y el régin 
que estableció inspiraron en 40 años un número consíl 
scr => libros y estudios que los especialistas « 
en 15.000. 


MADRID, 26 (ANSA). — 
Mientras toda España asis- 
tía a la agonía de Francis- 
co Franco, se informó ofi- 
cialmente de la iniciación 
de un “proceso sumarísimo” 
contra dos guerrilleros acu- 
sados del asesinato de un 
policía y que podrían ser 
condenados a muerte. 

Entretanto, la acción re- 
presiva de los extremistas 
prosiguió ayer sin descanso 
con procedimientos que lle- 
varon a la detención de 19 de pertenecer a las 
opositores izquierdistas, se-  tudes comunistas de Ep! 
gún se informó oficialmente. y a la sind 
Y PROCESO obrera”, así sona “a 0 

Según se informó oficial- O'ganizaciones afines”, 
mente el tribunal militar La policía y la guardia 
de la región abrió la ins- “Yi llevó a cabo la 
trucción de un nuevo pro- 
ceso sunrarísimo en Barce- 
lona por el asesinato de 
Juan Rulz Muñoz, peluque- 
ro de la policía quien fue 
muerto a puñaladas el úl- 
timo 14 de septiembre cuan- 
do volvía a sy casa. 

El 16 de octubre pasado 
la policía de Barcelona 
arrestó a siete personas pre- 
suntamente implicadas en el misiones obrexas vascas” fl 
asesinato e indicó de entre ron arrestados por la gu 


el mandante. 
La ley militar esp 
prevé en caso de € 
dad la pena de muerte 
ambos. 
% DETENCIONES z 
En Barcelona quince aqu 
sados de pertenecer a orf 
zaciones políticas de ca 
clandestino, entre ellos ques 
tro mujeres, fueron detem 
dos, según informe 
dado a publicidad ayer 
A: los detenidos se los 


asimismo como que las mil 
mas llevaron a cabo div 


mano armada y “espeell 
mente ejecuciones de mié 
bros de las fuerzas del 
público”, y 
En Bilbao otros cuatro' 
suntos miembros de las * 


rez “Yunque” como el autor tando un comunicado oficí: 


ellas a Lorenzo Jurado Pé- civil. Los cuatro, nr 


la Nación. 
De acuerdo con esta ley, el monarca ejer- 


secuencias. 


Atte 


Franco y la del sucesor, aparte del “caris- 
ma” histórico del generalísimo. 


E O 


material del hecho y a An- fueron arrestados gracias 4 
gel González García como interceptaciones telefónicas; 


JOVEN, GUAPA Y CON UNA : EL MUNDO AL REVES: LAS SERPIENTES, 


PISTOLA AUTOMATICA 


LIMA, 26 (ANSA). — Una joven mujer que aparentaba E 
tener unos veintidós años de edad, calificada de guapa por 
algus's de los testigos, fue quien dirigió al grupo de jóve- 
nes armados de reyólveres que asaltaron esta mañana el y 
local de una agencia bancaria, llevándose más de un millón 
e soles (25.000 dólares aproximadamente). El hecho ocu- M 
rrió cerca del mediodía en el residencial distrito de Mira- y 
flores. Los empleados de la agencia bancaria se disponían 
a cerrar las puertas del local y dieron paso a la esposa de MH 
uno de los vigilantes que le traía el almuerzo. Tras ella 
hizo su ingreso una simpática joven, dando la impresión 


de que acompañaba a la primera. 


Inmediatamente, la joven sacó a relucir una pistola 
automática, obligando a mantener abierta la puerta hasta 
que hicieron su ingreso cuatro desconocido que, igualmen- q 
te armados, obligaron a todos los empleados a sentarse en 
el suelo. El administrador trató de ofrecer resistencia pero M 
un disparo al techo puso de manifiesto que los extraños es- 
taban dispuestos a todo La joven daba órdenes precisas a 
sus cómplices que luego de vaciar la caja fuerte (1.705.300 m 
soles) en bolsas de tela, salieron, para huir en un automó- 


vil que los esperaba en la puerta, 


% EMBAJADOR ASESINADO: VANA BUSQUEDA 


PARIS, 26 (Reuter-Latín). — La policía francesa e In- M 
terpol parecían hoy desorientadas en la búsqueda de los y 
asesinos del embajador turco en París, Ismail Erez, muer- 
to el viernes. Un portavoz de %a policía local informó esta M 
mañana que quince sospechosos casi todos armenios, fue- 
ron detenidos, interrogados exhaustivamente y puestos en 
libertad, “pues pudimos verificar sus movimientos durante y 
los últimos días, inclusive el del crimen”. 


! 
M ta ella fue la culpable de todos los 


JOHANESBURGO, 26 (DPA). — 
Fueron puestas legaimente bajo pro- 
tección estatal las tres especies gi- 
gantes de serpiente africana. La pitón 
de las rocas, de siete metros de lon- 
gitud, no tiene más enemigo que el 
hombre, que ansía su piel. 

Desde el Paraíso perdido, la serpien- 
te ha sido objeto de las malas habla- 
durías del ser humano, que le aplica 
todo lo malo. De creer lo que se cuen- 


meles que afectan a la humanidad, por 
inducirla al pecado, 

“La mejor serpiente es la serpiente 
muerta”, dicen los africanos, y hacen 
todo lo posible por poner en práctica 
el slogan. Muchas especies desapare- 
cieron ya. Solo ahora se da cuenta el 
hombre de que también la serpiente 


mn “omo todo en la naturaleza— tiene 


una utilidad con su labor de consu- 
midores de amimales malignos para la 
agricultura. 


% VIEJA ENEMISTAD 

La vieja enemistad entre hombres y 
serpientes afectó también a la pitón 
africana, no en último lugar por su 
maravillosa piel brillante con el dibujo 
blanco y negro de sus escamas, tan 
propia para bolsos y zapatos de seño- 


ra. Las recién dictadas leyes de protec- 
ción de la especie puede que contri- 
buyan —si se hacen respetar debida- 
mente— a la supervivencia de las pi- 
tones en Transvaal y Natal. 

La pitón de las rocas, llamada assa- 
la en Sudáfrica y cuya denominación 
latina es python sebae, es una de las 
tres especies de serpiente gigante en 
el continente. Al tiempo, es la serpien- 
te mayor del viejo mundo. 

Vive cerca de charcas o ríos, nada 
con gran habilidad y, a veces, se en- 
reda como un péz en las redes O tra- 
mallos de los indígenas. 

Son muy apreciadas, sobre todo, por 
los plantadores de caña de azúcar de 
Transvaal, debido a la gran cantidad 
de ratas que matan y consumen. La 
mecanización de las plantaciones re- 
percutió también en las costumbres de 
las pitones, que se retiran más y más 
bacia zonas rocosas. 


% MENU VARIADO 


El menú de estas serpientes gigan- 
tes se compone de ratas, ratones, pá- 
jaros, ranas y, ocasionalmente, gace- 
las y puercoespines, 

Con sus numerosos, pequeños y afi- 
lados dientes la pitón caza la presa, 


: PUESTAS A SALVO DE LOS HUMANOS. 


la rodea con los anillos y la 
Luego traga entera la presa, bien 
sada, dedicándose inmediatamente 4 
tranquila digestión, que puede 
hasta una semana. Los jugos 8 
cos, muy ácidos, disuelven compl 
mente hasta la piel y huesos de; 
presa. ¡8 
Tan fantástica como el hambre 
las pitones es su capacidad de larguít f. 
simos ayunos, Algunas, se observó, 68%. 
tuvieron sin comer más de dos » 
La gigantesca serpiente pone entre. 
veinte y cien huevos en una cueva Y 
los empolla a su manera: se entoso% 
encima de seis y ocho semanel y ES 
se mueve, dándoles la protece 
calor necesarios, 


% MAMA PITON as 

Solo la mitad de los huevos ber 
Lan, dando la vida a pitones de Ml 
dio metro, Ahí termina la labor” 
la miadre. A los cinco años las ] 
citas son grandes y nvden de tes $7 
cinco metros. ] 

La pitón adulta, con siete bio 
ro tiene prácticamente ningún z 
go natural. Solo corre peligro 8 
hombre que ansía su bella piel 028 
mata simplemente por el odio ADO 
tral a la especte, 
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CABLES 


Ultimo Ha 


in tuple Choque: Fallecen Joven Señora y sus 
as de 18 Meses y 5 Años; 10 Heridos Graves 


ersonas murieron y diez xe- 
A al Ep ano 
camión, el au en que via- 
NH; ese choque, a la vez, ocasionó 
, Al embestirse 14 

detrás de aquel 


Ruta Panamericana, que 
' . Según la 


que la niebla era densa en la zona y, 
| además, la humareda de una quema 
| cercana “parecia cubrirlo todo, como un 
“k negro presagio”, Los muertos son Ma- 
“Koyfa Mainini y sus dos hijas, Rosana, de 
18 meses, y Alejandra, de 5 años, El 
Y esposo, Francisco Siappe, está grave. 
¡Los heridos son ocupantes de otros 
automóviles que, repentinamente, em- 
bistieron a los que venían delante al 
no. tener fiempo para frenar, por no 


AUTOS: ROBOS CON 


observar lo que ocurría “debido, como 
se señala, a la carencia de visibilidad. 

La policía de General Pacheco dis- 
puso la atención médica de los ac- 
cidentados, Al cierre de esta edición no 
se había proporcionado todavía la nó- 
mina de los heridos. 


Y OTROS DOS MUERTOS 


LA PLATA, 26 (De nuestro corres- 
ponsal). — Dos muertos y cuatro he- 
ridos leyes, fue el saldo de un triple 
clítoque ocurrido esta madrugada en la 
Ruta Nacional 2, a la altura del kiló- 
metro 70, en jurisdicción de Echeverry, 
informó la policía. - 

Por causas que se tratan de esta- 
blecer, a las 5,30 de hoy chocaron vio- 
lentamente en ese lugar un automó- 
vil Fiat 600, patente B-435213, condu- 
cido . por Carlos Perdiguero, argentino, 
de 25 años, que se dirigió a Mar del 
Plata, y una camioneta Jeep Gladiator, 
patente B-233992, guiada por Angel 
Varano, italiano, de 38 años, que Cir- 
culaba en sentido contrario. 


CLAVO SIETE, 


A raiz del violento impacto dejaro» 
de existir el conductor del Fiat y un 
acompañante suyo, Miguel Chi Pájaro 
colombiano de 25 años. 

Tras la colisión con el pequeño auto- 
móvil, la camioneta quedó parada en 
medio de la ruta y fue embestida por un 
automóvil Chevrolet 400, chapa C 
340.806, cuyo conductor, José César Fe- 
1riño se dirigia a Mar del Plata acom- 
pañado de Juan Reús. 

Como consecuencia del triple choque, 
además de las dos personas fallecidas 
resultaron levemente heridos los ocu- 
pantes del Chevrolet, el conductor de! 
Jeep Gladiator y un acompañante suyo, 
Antonio Anile, todos los cuales fueron 
internados en el hospital de Chasco- 
mús, donde horas después fueron da- 
dos de alta. 


4 ARROLLADOS 


En Mendoza murió instantáneamente 
e] motociclista Aldo Eugenio González, al 
ser arrollado por un tren cuando eru- 
zaba el paso a nivel de Palmira, 


DESTINO GUARANI 


En Villa Pineral, jurisdic- 
ción de Caseros, la policía 
apresó a Carlos Alberto Díaz, 
apodado “Hijitus”, argentino, 
de 28 años, casado, con do- 
micilio en El Palomar, quien 
integraba una banda dedi- 
vada al robo de automóviles, 
junto con Luis Antonucci, 
argentino, de 26 años, casa- 
do, apodado “Cicatriz”; una 
mujer, de nombre Carmen, 
compañera de Díaz, y tres 
sujetos más, conocidos como 
“Cotorra”, “El Zurdo” y Os- 
valdo- Díaz “ganó” sumas 
importantes de dinero con 
un “trabajo” gue hacía sin 
problemas: -sustraía con sus 
cómplices rodados en el Gran 
Buenos Aires y los llevaban 
a Santa Fe, donde Antonucci 
posee unos galpones, En ese 
lugar procedían a cambiar 
aspectos del automotor ro- 
bado, grabándole nuevo nú- 
métro en el motor y ponién- 
dole patentes falsas. Con 
documentación también fra- 


guada, llevaban después los 


automotores el Paraguay, 
donde los vendían sin in- 
convenientes. 

Confesó que la banda ve- 
nía actuando desde junio de 
1974, Cuando fue apresado 
Díaz y sus cómplices tenían 
en su poder un automóvil 
marca Fiat 125, sustraído el 
señor Vicente Basilio Casti- 
glioni, y una pick-up Che- 
vrolet, robada al señor Fran- 
cisco Gatta. En esta camio- 
neta se hallaban, cuando fue 
robada, artículos eléctricos 
valuados en 40 millones de 
pesos moneda nacional, los 
que fueron vendidos por los 
malvivientes. 

Las autoridades policiales 
ya aclararon varios hechos 
en que intervino la banda, 
que en Caseros también robó 
un camión Bedford, cargado 
con mercaderías, Se dio in- 
tervención al juez en lo Pe- 
nal, doctor Carlos Armando 
Luis Rousseau, del Departe- 
mento Judicial de la ciudad 
de San Martín, 


PERO PERDIO 


Cuando “El pata” tiró 
los dados sobre la mesa 
Se Abrieron las puertas 
del boliche: era la poli- 
cía, obviamente, Se le- 
varon al dueño del bar, 
Héctor Luis Spina, de 47 
años de edad, al “pata” 
y 17 timberos más, Junto 
con los dados (había cla- 
vado “siete”) los de la 
comisión (comisaría de 
Hurlingham) se llevaron 
la plata en juego: más de 
doce millones de los vie- 
jos, Que igual para algo 
sirven, También a los 16 
jugadores tincluído el que 
estaba tirando los huesi- 
tos) y la “cañota”, que 
Spina guardaba en una 
cajita rosa. 


El micro y uno de los coches del quíntuple cha- 
que; sucedió a las 5.30 con espesa niebla. 


SATIRO ROSARINO VIOLABA 


MUJERES CASADAS: PRESO 


ROSARIO, 26 (De nuestro corresponsa!). 
— Néstor Guillermo Escobar, de 27 años, 
era un individuo que tenía aterrorizada a la 
gente que habita el barrio Empalme 
deros de esta ciudad. Desde hacia tiemp». 
con un cómplice, irrumpía en casas par;i- 
culares, generalmente aprovechando la au- 
sencia del jefe de hogar (que salía a 
bajar), para atemorizar a mujeres y toba 
Pero aquí no terminaba su delito: sus _in=- 
tintos bestiales se desataban y violal 
salvajismo a mujeres jóvenes que ha 
sino eran tan jóvenes, que a él le j 
ran “pasables”, según lo confesó. 

La policia ahora lo apresó, en tanio si: 
prófugo su compinche. Dijo que es au' 
muchos asaltos a mano armada en 
das particulares y, consiguientemo: 
numerosas violaciones. Muchas de és 
eran denunciadas por las mujeres so: 
das por vergiienza. Robó efectos po: 
valor superior a los 140 millones de pes 
viejos. 


En la comisaría donde está alojado ha si- 
do reconocido por algunas de sus víctimas. 
Una de ellas, una señora de poco más de 30 
años, hizo un dramático relato que evidencia 
la crueldad extrema del sujeto detenido: 
“Era poco más de las 9 de la mañana cuan- 
do ví que forzaban una veniana y entra- 
ban a mi casa dos individuos. Mi marido ha- 
bía salido para cumplir con sus deberes en 
una oficina. Me amenazaron con armas y 
gritaron obscenidades, apolerándose acto se- 
guido de dinero y algunas a'hajas. Después 
uno de ellos (Escobar), me miró con una 
mirada de degenerado que me aterrizó, Le 
ordenó a su cómplice: «Sacale toda la ro- 
pa...». Quedé desnuda y se aprovechó de 
mí... hizo lo que quiso no obstante que 
traté de luchar, aunque comprendí que era 
capaz de matarme. Saciados sus bajos ins- 
tintos se fueron, ya que conm'nó a su cóm- 
plice a que también me sometiera por la 
fuerza...”. 


TRATA DE HUIR ESCUDADO EN 


UNA MUJER: ACRIBILLADO 


el almacén. Pero al dar la orden de 


DESCUBREN EN EZEIZA UN 
VALIOSO CONTRABANDO 


Personal de Aduana del aeropuerto de Ezeiza ínter- 
ceptó contrabando por valor de 240 millones de nacionales. 
En uno, dos pasajeros ilevaban, rumbo a Bolivia, prendas 
de vestir; en otro, dos mujeres intentaron sacar, rumbo a 
Paraguay, ropas para mujer y bebé; otro pasajero, con el 
mismo destino, llevaba repuestos para automotores. En el 
último procedimiento se detuvo a un pasajero norteameri- 
cano que intentó ingresar al país 72 repuestos para telares. 
El material secuestrado está ahora en depós 


Los contrabandistas, presos. 


itos aduaneros. 


Cuatro delincuentes se escudaron en 
una mujer para huir de un policía, lue- 
go de asaltar un almacén, Pese a ello 
se cruzaron varios balazos, lo que alar- 
mó al vecindario surgiendo escenas de 
pánico y corridas. Uno de los atraca- 
dores resultó muerto y la mujer recibió 
un balazo y como consecuencia quedó 
internada en un hospital, 

Cuatro individuos jóvenes, el mayo! 
de elos de aproximadamente 19 años 
de edad, penetraron en el almacén ubi- 
cado en Gorriti y Fulmiganti, en la lo- 
calidad de Benavídez, al noroeste de es- 
ta ciudad, Uno de ellos, a quien luego 
se describió como “un tipo bajo, forni- 
do y voz aflautada”, se dirigió al due- 


ño del local, Felipe González. y lo in- 
timó con dos palabras terminantes: “Po- 
néte, viejo”, es decir, que le entregara 
el dinero. El almacenero no vaciló y 
abrió la caja registradora, entregándo- 
le al asaltante lo recaudado hasta ese 
momento. Casi al mismo tiempo, ingre- 
saba a las dependencias del almacén 
Marcelina Urquiza de González, espo- 
sa del despensero, quien fue inmediata- 
mente dominada por los delincuentes. 
Los atracadores no advirtieron, sin 
embargo, que sus movimientos € i 
gilados por el cabo Gregorio Alvar 
teneciente a la Unidad Regional de Ti- 
gre, quien enfrentó resueltamente al 
cuarteto cuando se disponian a dejar 


detención, dos de ellos tomaron a la 
mujer y se escudaron detrás de ella, Al 
tiempo que los otros dos también ha- 
cían lo mismo. El policia dio un paso 
atrás instintivamente y esto lo salvó, 
ya que el joven “fornido y de voz aflau- 
tada” le disparó un balazo sin que lo- 
grara alcanzarlo. El cabo los corrió en- 
tonces dos cuadras y alli volvieron a 
intercambiar balazos. Cayó muerto uno 
de los delincuentes y se vio a la mujer 
que también caía, alcanzada por un ba- 
lazo de uno de los asaltantes. El cabo 
Avalos dejó de disparar y esto fue apro- 
vechado por los tres individuos, que es- 
caparon. 


Cruel Destino 


de Soldado 


BAHIA BLANCA). 26 
De nuestro corresponsal). 
*— El soldado conscripto 
Alberto Razum, de 21 
años, resultó gravemente 
herido durante un cam- 
bío de guardia, al dispa- 
Yarse accidentalmente un 
árma de fuego. El pro- 
yectíl se introdujo en el 
. pecho del joven, quien 
en estado desesperante 
fue trasladado al hospi- 
tal de Pigiié, donde fa- 
Meció poco después. El 
hecho se registró en el 
Batallón 181 de Arsena- 
lés “Monje del Monaste- 
rio”, con asiento en la 
localidad mencionada, a 
1200 kilómetros al norte 
dé aquí. El cadáver fue 
remitido a Bolívar, de 
donde era oriundo Ra- 
2uO. 


ENGAÑADA POR SU PRIMA 
SE MATO CON VENENO 


RESISTENCIA, 26 (De nuestro correspon- 
sal), — Afectada en forma brutal por la 
infidelidad de su novio, a quien sorprendió 
en plenos escarceos amorosos con una prima, 
una joven de 22 años, se suicidó ingiriendo 
un tóxico de gran poder llamado "Metas 
tos”. El suceso se registró en Colonia Alcalá, 
jurisdicción de Presidente Roca. La mucha- 
cha que adoptó la trágica determinación €s 
Ignacia Gómez, una agraciada jover.cita, 

Hace aproximadamente seis meses la jovco 
se vinculó sentimentalmente con un mucha- 
cho de la Zona, Esteban Rolandi, con el cual 
cotnenzó a tejer planes para un futuro in- 
mediato. 

Sin embargo los acontecimientos e 

a partir de la aparici 
en la escena del romance, de una prima de 
la feliz novla. Las permanentes visitas de) 
muchacho al domicilio de su prometida. ) 
permitieron conocer a una prima de 
nombre Angélica C , mujer de exube- 
rante belleza y, según declararon a ULTIMA 
HORA personas vinculadas a la pareja, to- 


talmente desprejuiciada en su manera de ser 
Rolandi se sintió impresionado por los atri- 
butos físicos de la dama en cuestión y en 
más de una oportun'dad la hizo participe de 
su admiración en dicho plano. 


En horas de la tarde de ayer Rolandi llegó 
al domicilio de su novia donde. por diversas 
circunstancias, se encontraba únicamente 
Angélica. La soledad en que se hallaban fue 
marco propicio para que la pareja iniciara 
un juego amoroso que culminaría con una 
muerte. En efecto, mientras se encontraban 
entregados a sus devaneos, en pleno dor- 
mitorio de la finca, irrumpió en el Jugar 
Ignacia Gómez, quien sorprendió a su novio 
y a su prima en una situación embarazosa. 
De nada valieron las explicaciones que, por 
otra parte, no tenian e] menor asidero. La 
novia engañada corrió hasta un galpón que 
existe en el fcudo de la vivienda e ingirió 
una dosis aún no determinada del tóxico 
llamado “Metasitos”. En grave estado fue 
trasladada al hospital de General San Mar- 
tin, donde falleció a poca de llegar. 


nr 


ESCUELITA DEVORADA POR LAS 
LLAMAS; ANCIANA, GRAVE 


SANTIAGO DEL ESTERO, 


ponsa 


* 


(26 De nu O COrres- 
cuela fue totalmente destruida por 
un incendio, que se produjo en el paraje Pozo Cavado, 
del D amenio Figueroa, a 80 kilómetros al noreste 
de esta ciudad. Se trata del establecimiento de ense- 
Manza pacional que lleva el número 711: era del tipo 
rancho” construido con materiales de fácil combustión, 
El fuego, cuyo origen se investiga, se inició en horas de 
esta madrugada y fue infructuosa la labor de los vecinos 
pa sofocario, 

21 hecho de no encontrarse en la escuela ninguna 
persona, hace presumir a la policía que se esta ante un 
atentado criminal; han sido detenidas varias personas 
en averiguación de lo ocurrido. 


€ ANCIANA MUY GRAVE 


ROSARIO, 26 (De nuestro corresponsal) Una 
septuagenaria sufrió graves quemaduras al incendiarse 
anocbe la precaria vivienda que ocupaba en la avenida 
Pellegrini al 7500, de esta ciudad. 

El fuego, cuyo origen todavía no ha podido ser de- 
terminado por los peritos del cuerpo de bomberos, des- 
truyó totalmente la modesta casa, en circunstancias que 
la moradora, Emilia Dajlon, argentina, de 69 años, se 
hallaba descansando en una cama; la mujer se halla 
internada ahora en el Instituto del Quemado. 
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Ultimo Hora 
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Se 


A A ia 


Doblete de Ferro y Centeno, ayer en Palermo. Aquí 
junto a El 


ambos 


La verdad que resultó muy fácil la 
victoria lograda ayer en Palermo por el 
potrillo El Cardal en los 2500 metros 
del clásico Aficionados al Turf, prueba 
central del programa. Los tres cuerpos 
que lo separaron de Rocelle, que fue 
quien más se le acercó en el disco, pu- 
Gieron haber sido más a poco que su 
piloto se lo hubiese propuesto, En cuan- 
to a la diferencia con los otros parti- 
cipantes, esta fue casi de 15 cuerpos, 
con respecto a Verdin, ya que los otros 
llegaron como suele decirse en el argot 
burrero “en la noche callada”, lo que 
en buen romance quiere decir: muy le- 
jos, 

Siguiendo desde el tercer puesto el 
tren que le impuso a la carrera Get 
Super, que víctima del nrismo —fue úl- 
timo—, El Cardal ya en el codo de Bel- 
grano, se los venía llevando poco me- 
nos que por delante a quienes en ese 
momento lo precedian. Pisada la rec- 
ta. Víctor Centeno, apenas si debió pei- 
narlo, para poco a poco ir distancián- 
dose y asegurarse ya en los 300 la vic- 


Cardal, ganador del clásico, 


VAREADORES: “ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y SACRIFICIO 


La Sociedad Gremial de Vareadores dio a conocer ayer 


un comunicado destacando el “espíritu 


sacrificio” de los empleados del hipódromo de Palermo por 
la labor desarrollada para conformar los programas de 
este fin de semana. La nota expresa: “La Sociedad de Va- 
readores cumple en dirigirse al aficionado turfístico y a la 
opinión pública con el objeto de destacar el alto grado de 
capacidad profesional y el espíritu de solidaridad y sacri- 
ficio que han. demostrado los compañeros afiliados al sin- 
dicato hermano de Empleados de los hipódromos de Paler- 
mo y San Isidro, pertenecientes a la Oficina de programas, 


estadísticas, imprenta y secretaría de, 


compenetrados de la importancia de su labor, lograron con- 
formar los programas que permitieron las reuniones hípicas 
del sábado 25 y domingo 26 de octubre. Es de destacar que 


toria, pues, si bien se le había acerca- 
dc Rocelle, no era con fuerza suficien- 
te para comprometer su triunfo. 

En sintesis, dejó buena impresión el 
pupilo de Carlos Ferro. con quien qui- 
zás se animen a correr el Pellegrini, 
aunque los rivales serán otros y por 
supuesto de una calidad muy distinta 
a _los que le tocaron ayer. 

Corrió sels veces este hijo de Mar- 
tial en La Vigilancia, esta última por 
Cardinal 11 imponiéndose en dos opor- 
tunidades, una al debutar y la Otra 
ayer, El alazán que ayer se adjudicó 
14 millones de pesos lleya ganados así 
más de 35 millones de pesos. 


De sus vencidos es buena la perfor 
mance de Rocelle, que había corrido 
una sola vez y saliendo de perdedor. Sin 
fogueo y saltando de los 1600 metros a 
los 2500 es muy buena su performance, 
pues, se cotejó con rivales con discreta 
campaña a los que además daba kilos. 
Se trata de un hijo de Dancing Moss, 
que en manos de Domingo Pascual pue- 
de producir una excelente campaña. 

De los demás poco puede decirse, ya 


de solidaridad y 


carreras, quienes, 


que llegaron muy lejos de 
res. Verdín, que arribó te; 
lo hizo a 11 cuerpos de Ro 
consiguiente a 14 del ganador. 
bargo, su performance es 
que después de salir de pe 
corrido el Nacional y no del 
aunque llegó de los últimos de 
bana. . 
Por último queremos señalar y 
cibió generales comentarios de 
ción por parte de la con encj; 
diversas tribunas palermitanas, 
cuerdo que la Comisión de Carrer 
bía tenido para con los aficionados 
hípica ál darle al clásico de la 
el nombre de “Aficionados al Turf”. 
sencillo homenaje a quienes día a día 
a lo largo de los años han 
nuestro turf, uno de los más des 
del mundo, fue así recibido con y 
ral beneplácito. De más está decir 
entre los hombres de prensa, ti 
pasó por alto este recuerdo, q 
lucra desde el más modesto * 
de la popular, hasta los más en 
dos de la oficial j 


cualquier medio de paralizar esta actividad que n 
mite vivir dignamente como auténticos trabajadore: 
Estado Peronista”. 


% LOTERIA NO INTEGRARA UNA COMISION 

Tal como informamos oportunamente, el ministerio” 
Trabajo, dispuso formar un “grupo de trabajo”, integ 
por entidades que hacen a la hípica en nuestros 
les hipódromos a fin de buscar soluciones al 
existente, Entre las instituciones señaladas para for 
ese conjunto de directivos, se mencionaba Loterías y” 
sinos, que administra los hipódromos de Palermo y 
Isidro; pero el enfe estatal, por medio de un comu: 
hizo saber que “se ye precisada a excusarse de intervenir. 
este “Grupo de Trabajo” o cualquier otro que se cons! 


los trabajadores del turí demuestran con el ejemplo su 
capacidad de trabajo en momentos en que los profesionales 
del turf, nucleados en la asociación empresaria, tratan por 


2 
con la finalidad antes señalada, por cuando no mani y 
con el personal que se desempeña en los citados circos Me. 
picos ninguna clase de conflictos”. 


Leonora, por “muerte”, se impuso a Verbavo- 
lant en el final de la primera triple, de ayer. 


Cuatro sorteos tenemos programados para la primera fecha de la semana. Jugarán 
Tómbola (20 premios, a las 15). Quiniela Nacional (20 premios, a las 21), Mendoza 
(20 premios, a las 22), y Santiago del Estero (10 premios, a las 21.30). Este es el 
detalle y otros motivos de interés. 
NUESTROS FAVORITOS 


A la grande 
20 
A los premios 
59 
Dato de ULTIMA HORA 
32 18 


Atrasados a la grande Demorados a los premios 15 
Centena Decena Unidad 


QUINIELA NAC. . 21 

3 2 0 55 13 95 76 S. DEL ESTERO . 22 

59 sorteos 29 sorteos 33 sorteos 33 sorteos 20 sorteos 19 sorteos 17 sorteos a E : E 
LOS CINCO AMBOS MAS ATRASADOS A LA GRANDE 

61 42 58 53 93 


TOMBOLA 15 
NUESTROS FAVORITOS Ultimas 20 grandes 
A la grande 743 661 


7 6 033 747 


985 885 
A los premios 7167 988 
57 


Mañana: MENDOZA - 20 premios - A las 22 Hs. 


Atrasados a la grande Demorados a los premios 
Centena Decena Unidad 90 89 


Las Ultimas 20 grandes 3 9 9 14 
872 17 sorteos 28 sorteos 22 sorteos 22 sorteos 20 sorteos > 
Pra FAVORITOS: A LA GRANDE, 99 — A LOS PREMIOS, 44 
LOS CINCO AMBOS MAS ATRASADOS A LA GRANDE 


212 
37 75 15 


516 
446 

JUGADAS QUE FALTAN DEL CORRIENTE MES 
Lotería . Hora Lotería 


171 
rOMB QUINIELA NAC. , 


26 sorteos 


Mañana: 
TOMBOLA 
20 premios 


A las 15 horas 


i 


73 


901 
963 
562 


Dia 


Miércoles 29 
Miércoles 29 

iércoles 29 
Jueves 30 
Jueves 30 
Viernes 31 
Viernes 31 


Martes 
Miércoles 


SORTEOS QUE SE REALIZARAN EN EL MES DE NOVIEMBRE 
Lotería . Hora| Día Lotería 


NACIONAL 13 Sábado 15 TUCUMAN 
15 Lunes 17 TOMBOLA 
21 Lunes 17 QUINIELA NAC. . 
22 Lunes 17 S. DEL ESTERO . 
21 Maries 18 
22 Miércoles 19 
15 Miércoles 19 
21 Miércoles 19 
QUINIELA NAC. . 21 Miércoles 19 
MENDOZA 22 Jueves 20 
QUINIELA NAC. . 21 Jueves 20 
SALTA 21,45 Viernes 21 
PROVINCIA 13 Viernes 21 
MONTEVIDEO ... 15 Sábado 22 
NACIONAL Sábado 22 
MENDOZA . Sábado 22 
TUCUMAN . Lunes 24 
TOMBOLA Lunes 24 
QUINIELA NAC. . Lunes 24 
S. DEL ESTERO . Martes 25 
QUINIELA NAC. . Miércoles 26 
TOMBOLA Miércoles 20 
Miércoles 26 
Miércoles 26 
Jueves 27 
Jueves 
Viernes 
Viernes 
Sábado 
Sábado 
Sábado 


Mañana: 
QUINIELA | 
NACIONAL 


20 premios 
A las 21 horas 


Miércoles 
Miércoles 
Miércoles 
Miércoles 
Jueyes 
Jueyes 
Viernes 
Viernes 
Sábado 
Sábado 
Sábado 
Lunes 
Lunes 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Miércoles 
Miércoles 
Mié: coles 
Jueves 
Jueves 
Viernes 
Viernes 
Sábado 
Sábado 


REASON IO e LO O 


QUINIELA NAC. . 
TOMBOLA 


QUINIELA NAC. . 
SALTA 
PROVINCIA 
MONTEVIDEO ... 
NACIONAL 
MENDOZA 


397 048 
158 018 
797 685 
Dato de ULTIMA HORA 558 639 
801 901 
05 18 630 622 
Atrasados a la grande Demorados a los premios 
Centena Decena Unidad 
4 7 6 25 20 83 04 
32 sorteos 23 sorteos 24 sorteos 25 sorteos 20 sorteos 20 sorteos 16 sorteos 
10S CINCO AMBOS MAS ATRASADOS A LA ¡GRANDE 
70 07 99 38 19 
Mañana: SGO. DEL ESTERO - 10 premios - A las 22 Hs. 
Atrasados a la grande Demorados a los premios 
Centena Decena Unidad 
6 8 1 78 61 286 
34 sorteos 26 sorteos 17 sorteos 45 sorteos 44 sorteos 43 sorteos 
FAVORITOS: A LA GRANDE, 31 — A LOS PREMIOS, 59 
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CARRERAS 


54 


S3SBBzul y 


pu” 


IVSUVLUSLESVUESEVE RR el 


Con Witch Crest iniciaron productivo doblete ayer Víctor Centeno y Car. 
los A. Ferro. La hija de Snow Crest, en larga carga, se adelantó a Piya. 


UN ORIENTAL BARRERO 


Bajo la luvia comenzó la reunión de la fecha en Pa- 2 Aarón 57, J. Alvis ..... (13) 153995 30610 2.50 4.30 
lermo. Y pista húmeda, que fue poniéndose pesada a medida > o E EA Glez e ba Er 12.70 a 
que se desarrollaba la jornada. En el encuentro inicial logró 5 Cilsvado: SS, O 'Aragona .¿(10) 32100. — 5945 20.10 
sobresalir Orientao, mostrándose más goloso para el barro 6 Kilmet 53. J. Gallardo (4) 44335 14.90 
que Aarón, al que logró superar por un cuerpo y medio en 7 Enristre 55, E. Santos (2) 86710 7.60 
1'40"3:5, Tercero quedó Payasito y cuarto fue Thug. Damos a 8 Supay 55, O. Mansilla (3) 8985 73.80 
continuación los primeros resultados hasta el cierre de esta 9 Olímpico 57, R. Galloso (5) 43080 15.30 
edición 10 T, Land . Camoretti . (1) 153.30 

11 A. News 54, V. Pires (7) 1465 452.70 
U.K. Page 37, A. Sánchez (9) 3930 168.70 
TOTALES ........ 467065 
PRIMERA APUESTA TRIPLE. Total de vales: 48.731. Total del 
1 Carrera PREMIO ASTORGA 1600 Metros | pozo: $ 1.729.950.50. Vales del ganador: 3972. Cotización del vale: 


$ 434.70. Valor del enganche: 
No corrió: Reino (11), 
Ganada por 1 1í2 cpo., el 39 a 1 1/2 cpo., el 42 a 1 1/2 cpo.. el 
59 a 1 1/2 cpo. y el 6% a 112 cpo. (Bandera verde para el 62 puesto). 
Tiempo: 14 5. Cuidador: C. A. Ferro. Caballeriza: Copalato. El 
ganador es hijo de Imbroglio y Oceanía. Edad: 5 años. 


DEAR MELODY, CON TODO, 
EN LA INICIAL DEL SUR 


No corrieron: Gaucho Chingolo (2), Halagador (10) y Mannix (13). 


$ 480.—. 


En esta carrera comenzó la primera Apuesta Triple 


PISTA HUMEDA 
N0 Ganad. Placé Dividendo 


Pag 


CABALLO JOCKEY 


8250 17.80 3.90 


1 ORIENTAL 57, O. Cosenza (12) 37105- 


En pista pesada se está cumpliendo la reunión de le 


fecha en el hipódromo de La Plata, en la fiesta máxima del Ganada por: el pzo. el 32 a 112 cpo., el 4v a 1/2 cpo., el 50 
turf provincial. Dos cotejos para ejemplares que se han des- la 112 cpo, y el 6% a 2 cps. Tiempo: 14935. Cuidador: P, Lin- 
tacado en hipódromos del interior, integran el PO cheta. Caball G. Claudia ganador es hijo de Grand Pá y 
En primer Jugar se disputó el premio Cirenaica que fue ga- pS laa: 6.6os a 
mado por Dear Melody. Dirigida por Orlando Brandi se |*%' OS 
adelantó por un cuerpo y medio a Strega Tic, quedando 

a Odile. Aquí los pimeros resultados al cierre de la 3* Carrera 1300 Metros 


HIPODROMO DE LA PL 


+ Ca PREMIO CIRENAICA 1500 Met | 2 es ad ES 
2 Carrera etros 
PISTA PESADA y2 ña 4 6 5 10) 
(En esta carrera comenzó la Apuesta Doble) SS e 


JOCKEY 


N92 Ganad. Placé Dividendo 


32460 


1] D. MELODY 


2 Strega Tic 48 90 
3 Odile 55, M, Guar a 9.3) 
4 Torrentina 53, 1. Calistro . ( 58.10 
5 Sola 54, B. Aguilar 3 6 
6 Armonía 53 R. Torancio (14) “3 


7 R. Aut 53, N. Dregisich .. 
8 La Tierna 52, A. Juárez .. 


(4) 


6) 


Y Anambas 53, R. Cabrera . (2) 
10 Furtala 54, C. Garcia . (11) 
UD. Humita 54, R. Alonso .. 112) 


TOTALES .. 
LLAVE GANADORA: 3-4, $ 


10,30. 
APUESTA DOBLE: Total de vales: 18.493, Total del pozo, pe- 
e 388.353. A de la ganadora: 3977. Cotización dul vale, $ 97,60 J Indian Dead 57. O.Agu'rre 9 Lady Francis 57, J. Lavla 
Valor enganche, $ 110.—. ; AR A 
No 3 E cda 1 Animado 2 oltaima (10) 2 Mancha Mora 5754, M'tilla | 10 Binns 5753, S. Wolojewickz 
io il 3 Con Pólvora 5754, D'gisich | 11 Galde 57/54, no corrió 
E Ganada por 11/2 ecpo.. Ja 38 a acaba la Fi a pzo., la 2 | 4 Birthday 57/54, S. Mámoli [12 Irlandesa 57/55, R, Comas 
¿eps, y la 6% a vimín. (Bandera verde para cl 22 y 5% p to) 5 Macha 15315. T vi S pal 57,5 Sandova 
Tiempo: 127”, Cuidador: F. J. Villani. Caballeriza: J. Anibal. La CO 2 Fe era A poten - cr oval 
tánadora hija de M. Melody y $, Petal. Edad: ños. Md e eS . S + ERE 
á de (de LON Eta EOS 7 Cefinita 57/55, C. Garcia 15 Sian 5754, F. Gaitán 
2% Carrera PREMIO PICONERO 1700 Metros $8 Tachuna 57/54, A. Gallardo 
t (En esta carrera finatizó la Apuesta Doble) nn 
¡CABALLO JOCKEY N9 Ganad. Placé Dividendo Pag 
Í6G. ALCAZAR 55, €, Gíani (2) O 2350 9,30 340  — : 
2 F. Swing 57, A. Sandoval (6) 5400 2,60 
$ Chontie 53, N. M. de Oca (7) €e70 7,10 
4 El Fiador 37, H. Prieto (12) 900 
6 Interior 55, R. Alonso . (11) 930 
6 Ab. Gíno 54, M. Villagra (1) 5216 7 ma MN J sine . 
7 Bien Debute 57, L. Bazán (3) “500 Venderá MAÑANA, hijos de: 
Pa0cuyo 57, J. lIgarategul (9) 310 
Everglades 57, J. Cural (4) 1690 
U, Blezo 57, O. Aguiwe (5) 170 MIZZENMAST — AFINITE 
TOTALES....... 131270 19430 OPTIMIST SNOW GLASS RIO LIMPIO 


LLAVE GANADORA: 3-4, $ 7,60. 

APUESTA DOBLE: Vales ganador 
Váles del primer placé: 2.344. Dividendo, $ 57 
PÍAcE;- 477, Dividendo, $ 140. 


CARRERAS 


POPULAR PRINCE  SCULPTOR 


Buenos Aires, Domingo 26 de Octubre de 1975 
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Así se impuso El Cardal en el clásico de ayer en Palermo, Por tres cuer- 
pos superó a Rocelle, mientras que muy lejos quedaban Verdin y Sir Gregory. 


2 Carrera PREMIO TORRENS 1809 Metros 


En esta carrera continuó la primera apuesta triple 
PISTA PESADA 


CABALLO JOCKEY N0 Ganad. Placé Dividendo Pag. 
1 QUE CH'CO 57, O. Cosenza (5) 117960 9185 3.40 2.50 — 
2 Zonza 54, A. Ramos . (8) 8675 1770 5.10 46.30 
3 B. Mironcita 57, O. Tévez . (2) 46300 2355 38.60 
4 Eresia 57, H. R. López (1) 4155 290 96.70 
5 Card Game 53, E. Tasende (3) 1135 575 339.30 
6 Acería 57, H. Libré ..... (6) 99240 8235 4.— 
7 Eslonca 57, J. Martino (4) 4455 710 90.20 
U.B. Bolt 57, G, Rizzi (mm) 1215 455 330.90 

TOTALES ... e 283205 24235 

LLAVE GANADORA 3-5, $ 2.—, 

PRIMERA APUESTA TRIPLE. Vales de enganche: 195, Total 
del nuevo pozo: $ 2,379.174.50. Total de vales: 3883. Vales de la 


ganadora: 3340, Cotización del vale: $ 712.39. Valor d:1 enganche: 
pesos 785 

Corrieron todas. 

Ganada por 4 cps.. la 34 a 7 1/2 cps.. la 4% a 4 cps., la 5% a 1 
cepo. y la 6% a 314 cpo. Tiempo: 1'53", Cuidador: J. F. Penna. Ca 
balleriza: La Biznaga. La ganadora es hija de Decoz:um y Chan- 
Edad: 4 años. 


Candidata de ULTIMA HORA 


3* Carrera 1009 Metros 


HIPODROMO DE PALERMO 
MARCADOR — GANADOR PLA 


E 
EN 
Ed ES 
ol 


2do. Piacé 


6 Trincar 57, R. Bayardi 

7 Caña Doble 57, H. Artigas 
S(Revilla 57, O. Cosenza 
9(Muñequita 54:50, Costantino 


6.7 012.70 
E EN 
SE 
ES 
LLAve | 15 [4.30 


A Ganador | APUESTA TRIPLE | 1er, Placé 


1 Nich and Kare 57, Centeno | 
2 Pavona 57, R. Galloso 

3 Raya Alta 54, J. Repiso 

4 Dorian 5755, L, Alzamora 

5 Recelosa 57, €. Pezoa 


ORDEN DE 
VENTAS 


PRODUCTOS $.P.C. 
Orden de Ventas - 17.30 Hs. 


zl 
Puci (2%) - Cina Cina - La Paloma 
- La Primavera - Arco de Tuiunio 


Lunes 


Viernes 31 


El Pelado (2) - La Matilde - 
Pobre Gaucho (2% - La Paulina 
Sego - Mi Recreo - Rincn 
Ajo - O. C. 


El 


de 


PA] Adolfo Bullrizh y Cia. Lida. S.A. 


RITO 


Ja 


12 


ras 


a ab 


A ia comi Ao 


BELLA AMA A 
SU CABEZA 


HOLLYWOOD, 26 (AN- 
SA). — Valerie Perrine 
ex-show-girl del Lido de 
París y de Las Vegas, 
que en mayo pasado ga- 
nó la “Palmera de Oro” 
del Festival Internacio- 
nal de Cannes como me- 
jor actriz por su inter- 
pretación del filme “Len- 
ny” de Bob Fosse, junto 
a Dustin Hoffman, está 
interpretando ahora una 
película sobre un perso- 
naje del mundo del es- 
pectáculo. El filme se ti- 
tula “W. C. Fields” y Va- 
lerie encarna a la com- 
pañera de un famoso có- 
mico, interpretado por 
Rod Steiger. 

Hablando de los pape- 
leg demastado osados que 
muchos productores le 
van ofreciendo, la actriz 
ha dicho: “La parte de 
mi cuerpo que más esti- 
mo es mi cabeza y espe- 
To que tambié 
ductores terminen com- 
prendiéndolo”. 


los realizadores italianos”. 


más bello que el presente”. 


6CABVOVOVOVA 


¿¡EL MAXIMO EXITO ¿ 


TEATRAL DEL AÑO! 


PROHIB. MEN. 18 AÑOS 


HOY 


VERMOUTH A LAS 18 HORAS 


con LOCALIDADES 1. 


-. 50% 
JORGE 


SUSANA 
GIMENEZ  PORCEL 


VICENTE RUBINO 


BEBA GOGO 
GRANADOS ANDREU 
TRISTAN 


TITA e ISABEL COEL 
NURI CID 


ALBERTO VICENTE 


IRIZAR —— QUINTANA. 
Y UN ESPECTACULAR ELENCO' 


EDECLELEDO 


COVCOOIIGOLOAN LLVVVA 


TEATRO 


ASTROS 


CORRIENTES 746 - 


Último Hor 


ROMA, 26 (ANSA¡. — Desde hace un tlem- 
po el cine. o por lo menos ciertas películas, 
tienden a proponer el tema del fascismo bajo 
un aspecto que se: identifica con el sado- 
masoquismo sexual, como en “La caída de 
los dioses” de Luch no Visconti, “Saló y las 
120 jornadas de Sodoma” de Pier Paolo Pa- 
solini o “Portero de noche” de Liliana Ca- 
vani. El semanario alemán “Der Spiegel” es- 
cribe: “Esta tendencia especial y muy radical 
de relacicnar estética y eróticamente entre 
sí la nostalgia y la decadencia con el fas- 
cismo y el sadismo interesa cada vez más a 


En los Estados Unidos, donde en algunas 
universidades el fascismo es tema de estudio 
junto a disciplinas que se ocupan del ocul- 
tismo (magia negra, satanismo, espiritismo, 
vampirismo, ctc.) ha sido en cambio el “New 
York Times” quien dio la alarma: “Ciertas 
películas —dice— parecen insistir peligrosa- 
mente sobre el hecho de que el pasado era 


Esta visión de mujeres encadenadas al pie 
de jerarcas en uniforme, de torturas refi- 


nadas con fondo erótico y acompañamiento 
de música wagneriana parece producir en el 


* Narodno Pozoriste de Banja 
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FASCISMO Y SEXUAL 
SADOMASOQUISMO 


espectador una mezcla de repulsión y de mor- 
boso interés. Según la realizadora Liliana 
Cavani el fenómeno no tiene nada que ver 
con la nostalgia si no que se relaciona con 
una necesidad de documentarse: “Creo que 
es tratar de leer la historia de otro modo, no 
ya en términos de epopeya popular a los que 
habiamos sido acostumbrados. Creo que tres 
o cuatro filmes de esta especie no son sufi- 
cientes. Se deberían hacer muchos más, para 
lograr un análisis más sutil. La verdadera 
peligrosidad de estos regímenes que entonces 
eran el fascismo y el nazismo, pero que ma- 
ñana podríamos volver e encontrar bajo 
otras formas, consiste en que mi siquiera son 
regímenes políticos, sino más bien superes- 
tructuras increíbles que se apoderan de la 
agresividad que hay en cada hombre para 
utilizarla de acuerdo a determinados pro- 
gramas”. Liliana Cavani rechaza el adjetivo 
“morboso” para este tipo de cine: “Se trata 
solo de la realidad afrontada de otro modo, 
no descriptivo, a través de una investigación 
más profunda que no se queda en las apa- 
riencias. Y las haría proyectas en las escue- 
las como películas didácticas, porque los jó- 
venes no saben lo que es el fascismo”. 


ROJO VENECIANO 
PARA LA TELEVISION 


TURIN, 26 (ANSA). — Un “Rojo veneciano” —¡justa- 
mente en color ídem-— será una realidad mediante el sis- 
tema PAL. Así lo hizo saber Marco Leto, al concluir el 
rodaje en interiores en el Estudio L del Centro de Pro- 
ducción TV de Turín, el más equipado en toda Italia para 
una filmación en colores. En la versión televisiva de la 
novela de Pier María Pasinetti, el director trabajó du- 
rante muchos meses. Comenzó en el último mes de marzo; 
luego, durante varias semanas, rodó exteriores en el Ve- 
neto y en Piamonte; después se ocupó de los interiores 
Ahora está ocupado en ce! montaje. El telefilme, dividido 
en cinco capitulos, para cinco horas de transmisión, €s- 
tará listo en los primeros meses del año próximo, acorde 
por lo tanto con la introducción de la TV en colores. 

En “Rojo veneciano”, se adelanta, se ha cuidado mi- 
nuciósamente la escenografía (de Davide Negro» y sobre 
todo la decoración, una galería de preciosos refinamientos 
debidos a la inventiva y el gusto del joven IEnrico Checchi 
(hijo del desaparecido Andrea Checchi), 


FESTIVAL DE 
TEATRO 
UNIVERSITARIO 


PARMA, 26 (ANSA). — 
El XXI Festival Internacio- 


CINE 


nal de Teatro Universitario, 
SQrT atr SUPER ACCION DE LOS 22 ALGUIEN COMO USTED 
en pleno desarrollo, atrat, DOMINGOS > Mia ó 


como siempre a numero:o 
público y a toda la C 
italiana, Es que en esta re 
seña se presentan grupos in- 
teresantes ¡juveniles proce- 
dentes de diversas partes del 
mundo. 

Las manifestaciones se 
desarrollan en el Teatro Ten- 
da (Teatro Carpa) de Plaza 
Pilotta, en el centro histó- 
rico de la ciudad, La lista de 
los participantes es la -si- 
guiente: La Cuadra de Se- 
villa, con “Los palos”; el 
Teatro Pozdravi de Zágreb 
con “Saludos”; el York 
Shoestring Theatre cou 
“Operación Irlanda”; el Tea- 
tro Artesano de Cantá con 
“Ascesa al potere di Ivan lo 
Sciocco”; la Compagnie du 
théléphone de Bruselas con 
“Allo ITT?”: el Grupo teatro 
Mestre con “Everiman”; el 
Teatro Nacional de Pstrag, 
polaco, con “Barren Land" 
el Piccolo Teatro Fontemag 
giore de Perusa con “Sega la 
vecchia”; Teatro Popular 


RAQUEL 


Serie bélica (60') 


LA QUINTA CALUMNIA 


18.40 (E) TARZAN 
Serie con Ron Ely (60') 


1) PETER GUNN 


Programa musical (60). 


. Programa musical (60"). 


19.50 (E) TOMA 


Lucka, con “Misterio buto” 
de Majakovski, entre otros. 


MUSICA PARA UN FILME 


ROMA, 26 (ANSA), — Ennio Morricone terminó el “mi- 
xage” de la columna sonora de “Divina creatura” el último 
filme de Patroni-Griffi interpretado por: Laura Antonelli, 
pero esta vez la música no le pertenece a este compositor 
famoso por sus creaciones para el cine. “Son de Cesare Bi- 
xio sobre todo —explicó Morricone— y se trata de cancio- 
nes de los años '20, el período en que el filme se ambienta”. 

Autor de centenares de canciones de éxito (desde 
“Mamma” a “Portami tante rose”, desde “Vivere” a “La 
strada del bosco”) Bixio es hoy uno de los más grandes edi- 
tores discográficos de columnas sonoras. Morricone ha uti- 
lizado con buen tino su música, en arreglos propios, para 
este nuevo filme italiano. Habrá varias canciones conoci- 
das en la película y el “leit motiv” será “L'ultimo Arlecchi- 
no” compuesta por Bixio en 1925, 


— Buenos Aires, Domingo 26 de Octubre de 1975 


Informe sobre la labor de 


16 MI MARCIANO FAVORITO 21 


Serie con Ray Waltson (30'). 


REGRESO DE LA ETERNIDAD 


(BH) MATINEE COMO EN EL CINE 
LOS SOBRINOS DEL ZORRO 

EL PERFECTO EJEMPLAR 

16.30 COMANDOS DE GARRISON | 


17.30 CINE DE LA TARDE 
18 ADELANTE JUVENTUD 


Serie con Craig Stevens (30). 
2 HOY - FUNCION - HOY 


19.30 EY ARGENTINA CANTA ASI 


Serie con Tony Musante (60'). 24 

20 EA COCHE A LA VISTA 
Programa deportivo (45). 

20.30 ESPACIO DEPORTIVO 
Breve síntesis informativa (15'). 


120.45 FUTBOL POR T.V. 


Video tape de un partido de 1% división. 
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LA MAFIA: SI 
DE FUERZA DESPIAD, 


ROMA, 26 (ANSA). — Un Jibro Tr Y 
intermedio entre la novela policial e a 
tumbrista— ha sido publicado en Italia, 

El autor, el periodista Marco Nese, concen 
atención en aquel que se considera el más poderó 
becilla mafioso de los últimos años, Luciano 
tualmente encarcelado en espera de proceso. 

“Nel segno de la mafia” narra el paso de 
a la nueva mafia, de la cual Liggio fue uno de 
cipales artífices, después de haber cerrado un e; 
del pasado. Pero para hacerlo se necesita una 
dosis de valentía y de iniciativa, de fuerza despiad; 
y a la vez de una buena visión del futuro. Ligeig 
mostró tener estas cualidades y ha representado 


las estructuras ancestrales ligadas a la tierra cultivag 
y el pastoreo a la época moderna Industriál, Sus 
delos fueron indudablemente norteamericanos o sea 
tió de las formas adoptadas por el hampa estadome + 
dense, de la costa atlántica. d 
La mafia se desarrolló esencialmente a principios 11 ñ 
del siglo pasado en una forma que siguió hasta ha 1 
pocos años, con una especie de ley dentro de la ley; 
sada en un pacto de silencio, complicidad y comunidad: 
de intereses entre grupos. Sus operaciones eran chan: 
tajes, extorsiones, venganzas, asesinatos en perjuicio” 
agricultores, terratenientes, empresarios, comerciantes, y 
sea todos aquellos que desarrollaban Una acti ¡1% 
económica de algún relieve o que poseían grandes pio 14 
piedades. Ayudada por el particular ambiente siciliang 4 1 
cerrado y atrasado, la mafia dominó en el campo y! 
en las ciudades hasta que muchog de sus e ye 
tes se trasladaron a los Estados Unidos en la época de 1 
las grandes emigraciones europeas a principios de A 


A El Pares. 


a 


€ PA —Á e +9 1 > ? eN 


VENTILAN JUICIO A TRAVES DE 
SISTEMA “VIDEO TELEFONO" 


NUEVA YORK, 26 (AN- El experimento, cuyo Cds 
SA). — Por primera vez to está previsto en 150 dí 
en la historia judicial una lares para cada hora de 
causa se descutirá entre de transmisión, será sem. 
los abogados de Nueva York do por una comisión de jue- 
y los jueces de Washing- ces de la Corte de Apela- 
ton unidos mediante el “Pic- ciones Federal, promotora 
turephone”, especial sistema de la idea; en caso de fun- 
video-televisivo en circuito  cionalidad y éxito, se recó- 
cerrado, realizado por “ATT”. mendará la adopción del 
en 1970, pero hasta el mo- “picturephone” en todo el 
mento disponible solo en país. RENA 
Nueva York, Chicago y Was- Como se advierte, uta el 
hington. periencia apasionante: 


=> 


A TR 


ES 


A id e a, | A 


(1) TEATRO COMO EN EL TEATRÓ 
"Clinica con amor” X 


(E) CENTRO MEDICO Í% 
Seric con Chabb Everett (60') 


22.30 EY PROGRAMA ESPECIAL. e 


Emisión de un espectáculo musical5 
) NOTICIERO DEPORTIVO 
Programa deportivo (60”). 
E) CAMPANA DE LARGADA 
Video-tape de la jornada turfistica, 
TODO DEPORTE 
Programa deportivo, 
23.30 E) EL FUGITIVO 
Serie con David Janssen (60') 
E) ESTA NOCHE > 
Programa periodístico con Pepe pela 
WD) LA VUELTA AL MUNDO 
Programa periodístico (60"). 
5 NOTICIERO DEPORTIVO 
La actividad deportiva de Ja jorntdk 


() RESUMEN SEMANAL 

Panorama de la actualidad (29), 

0.30 E) NOTICIERO DEPORTIVO 
Sintesis de la jornada deportiva de BOY: 

| UN TRASNOCHE 13 

l VIVIR UN INSTANTE 


PROFESIONALES | AGRUPADOS . 


_— _ Q_ »--o y 
VENEREAS + SIFILIS DORMITORIO $ 2.500 


Plel - Urología - Dr. De Santis 
Balbastro 1633 


Méd. - Lunes a domingo 9-21 hs 

TES 129% Ss : 
O EDS E: Po Ropero, comedor, sillas, placard 
Living. Tel 921-2543 


(29 ascensor) 40- . 
A 
EREAS - GLANDULARES — 
Fábrica Ofrece a Mayoristas 


VEN 
SIFILIS - PIEL - UROLOGIA 
Dr. ISMAEL LIASCOVICHM-Médico p 
Amplia linea de regalos, en Dos 
ltéster. Solicite corredor, '752-P0M6 f 
Calle 46 NO 5171 - S. MAÑtln 
o 


Amb, sexos, Diarlam. Súb. y dg0s 


todo el dia. 
VIAMONTE 776, 4% ld 
392-8145/0757/3872,7353 | COMPRO | 
VORIIDA NATI RARA RISA NANO DDR RRODA DAI IDO 0 | ; 
PARA AVISOS EN ESTA RULEMANES | 
SECCION, DIRIGIRSE A Nvos. y usados - Pago MUA, 
VIAMONTE 1328 50 - 0918 do) 
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¡UCHo E 
De H, S. Meyralle. eon gran elenco. 
S. Martín Corona: Hoy 20 


+ DAMA 
 Diirrenmatt con gran elenco, 
Do UNICIPAL ENRIQUE SANTOS 
DISCEPOLO. Corrientes 1659. 146-6016 


JUGANDO PING PONG 

Autor y director: Roberto Kiper- 

man, Bolet, 10 hs, 

x* ASTRAL. Corrientes 1639. 46-5707 

Hoy 18,30 y 21,30 hs. B, Taibo en el 

el suceso de Broadway: 
A LA HO! 


MISMA RA, 
EL AÑO QUE VIENE 

de Bernará Slade. Actuación y Di- 
rección: WAGNER MAUTO; 


* ASTROS - Corrientes 746. 
T. E 45-5541 


Hoy, 18 bs. (50%) 
21 y 23 hs, 


EL ESPECTACULO 
DEL AÑO 
SUSANA JORGE 
GIMENEZ PORCEL 
VICENTE RUBINO 


En el ASTROS 


LAS ESTRELLAS 
BEBA — NURI 6060 
! GRANADOS CID ANDREU 


4 Tristan, Alberto Inmar, Vicente 
Quintana y gran elenco, (Prohi- 
vida menores 18 años). 


Tao 0 O 0 


xx BLANCA PODESTA. Corrientes 
1283. 35-2592. 20 ¿ño triunfal. Boy 
20 hs. Soledad Silveyra. Direc.: 
Sergio Renán. 


A 


con Hugo Arana, Jorge Mayor, Ai- 
fredo Duarte y actuae, espec, de 
Elsa Berenguer. Ultimas semanas. 


+ COMICO. Corrientes 1280, Tel. 
35-2108, Hoy 19 bs. (al 50%) y 21.30 


¡QUE NOS QUITEN 
LO BAILADO 


Olinda Bozán, Tito Lusiardo, Pedro 
Quartucci, Raymundo Pastore, Ju- 
lia Sandoval y Jorge Salcedo, con 
Dorita Burgos, Germán Vega y las 
atracciones de El Ballet de Amalia 
García, Los Sacha Puma y Sexteto 
Tango (canta Raúl Funes). 


CORRIENTES. Ctes. 561. 15-9190, 
escena. aos extraord revistas: 
SE AS 


REINAS EROTICAS 
En pantalla: La amante italiana. 
(PiiBla.) Dízs hábiles, Contin. ce 
12,30 a 0.30 Sáb. Trasn, Domingos 
Contív, de 17 a 24 hz. 


* 
En 


k DEL GLOBO *. 7. de Alvear 
41-3335L, Hoy 20 h 

LA COCINA 
De Arnold Wesker, Direc.: Jorge 
Hacker. 


Pasas no, 
Y * ESTRELLAS - Riobamba 280 » 
T. E. 46-6759 
HOY, 21 hs, 
TATO BORES 
y elenco en 
¡HELLO TATO! 


..» 
HOY, 18.30 y 21.30 hs. 
MIRTHA LEGRAND en 

, “CONSTANCIA” 
E Con Alberto Argihay, Roberto 


a. Fernanda 
Barreíro, 


, Jorge 


Direc.: D. Tinayre. 


HOY, 21 hs, 
ANTONIU GASALLA 
y elenco en 
“ABAJO GASALLA” 
»* . 13 


HOY, 21 hs. 
CIPE LINCOVSKY 
y orquesta en 
“GRACIAS” 


*k EL NACIONAL. Corrientes 960 
35-7800, Hoy 19.30 y 21.30 hs.: 


NELIDA LOBATO 
di 


ASI COMO NOS VEN 
Fspectáculo musical. Loc. en vta. 


Fletida 165, - (Galería 
O odon. Polies Berger ea 


Paris; Radio City en N. York, y en 
Buenos Aires: 


da vedette. 
"girls del Florida. Cont, junes a jue- 
ves de 13 a 21 hs, Viernes do 13 5 
23 hs. Sábado de 18 a 1.30 horas 
Pod), 
* LICEO. Riv. y Paraná 38-4291. 
Le e hs. oe Campos y R. 
AN arrié, en: 
e PIJAMA DE SEDA 
de A Long. con Benjamín Cavi- 


4. MARRONE - A. OLMEDO 
MIM) PONa - NORMA PONS 
JAVIER PORTALES 
Polo Cortés, J. Anton'o, Janet Mc 
Gregor, M. Jordán y Guadalupe 

PEGGY SOL 
O. PACHEOO - 0. PACHECO 
E NACIONAL € Liper 
de NA IN. ¡ERVANTES, '- 
tad 815, 45-4221, Hoy 20 horas. 
Gran presentación de la famosa 
comedía: 
EL MOMBRE DE MUNDO 
De V. de la Vega. Gran elenco. 
Direc.- Esteban Serracor. PL $ 30, 
Vta. 2 días Ant, 
++ PAYRO. San Martín 766. 32-5922, 
Hoy a las 21 hs, 
UNA NOOHE CON PINTER 
de Harold Pinter, Hoy 19.30 hs,: 
ESCARABAJOS 
de P, O'Donnell. Dir,; H. Urquijo. 


* REGINA, Santa Fe 1235. 41-5709 
Hoy 18.30 y 21.45 hs, F. Luppi, Hay- 
Haydée Padilla, Nora Cullen y Beto 
Gianola: 

EL-GRAN DESCHAVE 
De De Cecco y Chulak. Dirección 
Carlos Gandolfo. 
* TABARIS, (Petit). Co'tes 825, 
392-6694, ta la revista de 
Paco Parra: 


SEXOMANIA 75 
Con la vedette de la revista porteña 
DOLORES DE CICCO 
el Caballero del Tango, Juancito 
Díaz; Los Araucanos; Mr, Manos- 
pería (Mago); El humor del Turco 
Salomón. Cont. desde 15 hs.; 21 y 

23 hs. numer, Sábado trasnoche, 


VARIEDADES 


+ EL CIRCO DE CARLIIYS BALA 
Cuzco 250. Liniers Gunto Iglesta S 
'"ayetano: Diviertase con Cartitos 
Bala y 6€ artistas internacionales 
3ábados 1630 vw 19 hs. Domingos 
15.30 y 18 hs. Hos despedida. 

* CIRCO INTERNACIONAL FAN- 
TASILANDIA. Las Heras y C. Díaz 
Nuevo Show Infantil-Fantasilandia, 
en su burbuja plástica con los mu- 
fiecos más famosos. El show de la 


sábados y dumingos 
las 15. 17.30 y 19.30 hs. 


CINES 


CENTRO 

* A.B.C. Esmeralda 506, 492-9506. 
Cont. 10 a 3 hs, En escena: Show 
en vivo. Estreno 1975, Tigresas be- 
llas, regias y susurrantes, En pan- 
talla: AMOR y CIA. (Pli8ja,) Vier- 
nes y sábado trasnoche, 
+ ADAN, Corrientes 959. 392-6115, 
A las 13, 15, 17, 19, 21 y 23.15: 

MEMORIAS DE UN GIGOLO 
con Cla.dia Cavalcanti, Jece Vala- 
Cao y Mara C. Ferro; 14,45, 16,45, 
18.45, 20,45 y 22,45 hs.: Noticiero 
Sábado trasnoche 1.5 h. Pil8ja, 
* ALFA. Lavalle 812, 392-1114. - 
14, 16.20, 1840 20.55 y 23.10 hs 
Cbarjes Brorson y Alan Lacd: 

TOGUE DE TAMBORES 

Si¡R. 13,30, 15.50, 18.30, 20.35, 22.50: 
Varied, y Notic, Sábado trasnoche. 
+ ALFIL. Cor'tes 1753. 40-7575/5880. 
Hoy. 15.20, 18, 20.30 y 23.5 hs,: Ugo 
Tugnazzi y J. Seberg en: 
ESTA ESPECIE DE AMOR 
(Pli8la.) Direc. de A. Bevilacqua 
Música de Ennio Morrícone; 14.50, 
17,20, 20 y 22.35 hs.: Notic. 


* AMBASSADOR. Lay. 777. 392-9700 
Á laz 12.40, 14.10, 16, 17,50, 19,40, 
2135 y 22.20 hs.: 

EL REGRESO DEL ALTO RUBIC 
(SIR.) P. Richard y M. Darc, Un 
filme de Ives Robert; 12.30, 13,55, 
15,40, 17.30, 19.20, 21.15 y 23.5 hs.: 
Notic. Arg. 


dk AMERICA. Callao 1057, — A las 
13.40, 1535, 17.30, 19,20, 21.15, 23.15 
Pierre Richard €n: 

EL REGRESO PLL 

ALTO RUBIO 

con Mirelle Darc. (SIR.) Un filme 
de Yves Robert; 15.15, 17.10, 195, 
20.55 y 22.50 hs: Notic, Arg, 


*+ ARIZONA, Lavalle 127, 392-6961 


13.10, 16,35, 20 y 23.25 hs.: 
ADORADO JOHN 
14.45, 1310 y 21.35 hs.: Lás ama- 


zonas. Cont, (Pli8ja.) Sáb, Trasn 
Ak ARTE. Diag. Norte 1156, 35-7934. 
16.15, 18, 19.45, 21.35, 23.25 hs, De 
P. de Broca: Rey por inconvenien- 
cía, con A. Bates y G. Bujold. 
(P|m!14). Func, Trasn.: Las fresas 
de la amargura, 
de ATENEO. Paraguay 918. S1-2888 
Castellano 14 15,55, 17.50, 1940 y 
21.20 hs. Noticiero y 

EL CHANCHITO PICARON 
/Dib. aním.» El maravilloso cuento 
26 Hanna-Barbera. SIR. 
d ATLAS. Lavalle 369. 392-1936 
13.35. 15, 17.40, 20,20 y 23 hs.: 
EL PERSEGUIDOR IMPLACABLE 
Con J Paul Belmonco. Charles 
Denner, A. M. Merli y Lea Massari 
Direc: Hens! Verneuil. «Pimil8jla.. 
14,40, 17.20, 20 y 22.40: Notic, Arg 
Sáb. Trasnoche 115 n. 
* A. KRAFT. Florida 683, 392-2775 
Sia. 13, 14.55, 16,55, 19, 21,10, 23.15. 
Octavío Getino: 

EL FAMILIAR 

Con Emilio Alfara y Ca 
Eastmáanc, (P¡14,) 14.5: 
21 y 235 hs.: Notic. 


rlos Muñoz 
» 16.55, 18,50, 


ULTIMA HORA, diario 


QUE DAN EN EL... 


Xx AVENIDA. Avda, de Mayo 75, 

, Cont, 13, 16.55, 20,45 hs.: 
Vacaciones en colores. 1440, 18.30, 
22.25 hs.: Romeo y Julieta, S|R. 
* BETA, ¿avale 920, 35-1850, ¿4,15 
17, 1945 y 23 hs.: 

TERREMOTO 

(Plmil4), Com» Ch. Hestwn, A, Gard. 
ner, G, Kennedy, L. Gretne, 
Sonido Sensurrouna, Sáb, trash 
1.30 hora. 
ts Suipacha 482. Tel 

0356, 14, 16,10, 18,25, 20,45 y 
23.10 hs.; 

UN DISPARO EN LA SOMBRA 
13,40, 15.50, 18.5, 20,20. 22,45: Not 
'Pimi14) Tech, Sáb, trasnoche: 
kk BROADWAY. Crtes 1155, 35-2345 
A las 13.10, 15, 17, 19, 21 y 23.10. 
Bernard Blier, Michel Serrault, J. 
Lefebvre y Tsilla Chelton en: 

MADAME PIPI 

Y LOS 3 HOMBRES DE ORO 
Technic, SIR, Direc.: J. Besnard; 
13, 14,40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.50: 
Notic. Arg. Sáb. Trasn. 110 h. 
te CALLAO. Callao £7. 40-1898, - 
14.30, 16,40, 18,50, 21 y 23.10: 

LOS ORILLEROS 
con R, Bebán, (Pjl4ja.) 16,10, 18.20, 
20.30 y 22.40 hs.: Notic, 
xd CAPITOL, Santa Fe 1848, 414-2379 
15,15, 17.50, 20.25 y 23 hs, Jean 
Paul Belmondo, Ch. Denner, L, Mas. 
sarl, en: 
EL PERSEGUIDOR IMPLACABLE 
(Pim/18>, Tech. 1440, 17.25, 20 y 
22.35: Not, Sáb. trasnoche, 


CERVANTES. Belg. 1320. 38-2698 
£, 16, 19.40 y 23.10 hs.: Perfume 
de mujer; 14.20, 17.50 y 21.25 hs,: 
7 orquídeas manchadas de san- 
gre. (Pli8,a,) 

d CINEMA UNO, Suipacha 460 - 
13.30, 16.30, 19.30 y 22.30: 

EL GRAN ESCAPE 

(SIR.) Direc.: J, Sturges. Con S. Me 
Queen, J. Garner, y Ch, Bronson 
1315. 16.15. 19.15. 22.23: Not. Arg. 
A CINEMATECA (Teatro SHA), - 
Sarmiento 2255, 48-2170. A las 15, 
17, 19, 21 y 23 hs,: Horizontes per- 
didos, de F, Capra S|¡R. Mañ.: El 
fabricante de sueños y Sin sombra 
de sospecha, 

Jr COSMOS 70, Cor'tes 2016, 49-9862 
14.10, 16,10, 18.20, 20.30 y 22.40 hs.: 


Cascanueces; 14.50, 16.50, 19, 21.10 
y 23 ns: 
EL POEMA DE LAS DANZAS 


70 mm, Col. S:R. con M. Plisetskaja. 
+ ELECTRIC. Lavalle 836, 392-1346 
Cort. desde 13 hs.: El regreso del 
pistolero; Adónde fue a parar el 
72 de caballería, (SiR.) 
J EMPIRE 74, H, Yrigoyen 1931. 
47-8770. A las 16.5, 1930 y 23.5: 
Terence Hill y B. Spencer en: 
JUNTOS SON DINAMITA 
14.15, 17.40 y 21.5, S, Poitier en: 
Al maestro con cariño, (S[R.) 
*k GLORIA. Av, Mayo 1225, 38-6966 
15.50, 1910 y 22.40 hs.: Los chi- 
flados dan el golpe; 14, 17.20, 20.40: 
Yo tengo fe, Color, 


k GAUMONT. Riv. 1633, 40-3050 
14.25, 17.10, 20 y 2250 bs.: Pres 
grandioso Supercinerama, con Ma- 
ximilian Schell Sal Mineo, y Ros- 
saro Brazzi en: 
KRAKATOA 

14, 16,50, 1940 y 22.30: Not. S'R. 
d G. MITRE, B. Mitre 1332, 385-5130. 
15.10, 18.50 y 22.40 hs.: 007 y el 
hombre del revólver de oro; 13.45, 
17.15 y 20,55 hs.: El loco, loco asal- 
to a un banco, (Pil4la.) Cont. Cesde 
las 13.45 hs, 


* G. REX. Cortes 
12.35 14.30, 16.35, 18.45, 20.55 y 
2315, V, Gassman A Belli y A. 
Momo _ De Dino Risi: 

PERFUME DE MUJER 

Technic. (P:l8ia,1+ 14.20, 16.20, 18.25. 
20.35 y 22.50 hs.: Notic, Próx.: El 
“iudadano se lebela, 
+ G. SPLENDID, Av, S, Fc 1860, 
14-0808/7204, A las 14,10, 16.25, 18.45, 
21.5, 23.35 y Sábado Trasn, 1,90 h., 
presenta Carlo Ponti: 

JOE Y MARGARITO 

Technic. SIR. K. Carradiive y T. 
Skerrit, Un filme de G, Colizzi; 
Notice, 15.55, 18.15, 20.33 y 22.55 hs.: 
Noticiero, 
* GRAN VICTORIA. Avda, de Mayo 
882. 31-1493, Hay que romper la 
rutina, Los neuróticos, Cuando 10s 
hombres hablan Ce mujeres, (P|18). 
Cont. de 8 a 3 de la mañana, 

* IDEAL, Suipacha 38, 35-3300 
A las 14.25, 16.45, 19, 21,15, 23.25: 
MAYA PLISESTKAIA 
Estrella máxima del Ballet mundla) 
EL POEMA DE LAS DANZAS 
En 70 mm, Sonido estereof, Color. 
En el prog,: Cascanueces, de P. L 
Tehalkovsky. A les 14, 15,50, 18,5 

20,20. 22.35 hs.: Notic. 
d IGUAZU, Lavalle 910, 292-4431. 
13,10, 15.5, 17, 19, 21.5 y 23.10 hs. 
R. Widemarch y F. Sancho en: 
EL HIJO DEL ZORRO 
en Eastmanc, S|R. 14.45, 18,40, 18.40, 
20,45 y 2250 hs : Notic. Sáb, Trasn 
d+ LIBERTADOR, Corrientes 1334. 
410-7443. A las 14.45, 16.50, 19, 21.10 
y 23.20 hs.- 
NO TIREN LOS VIEJOS 
POR LA VENTANA 
con C. Jade, J. Perrin. Direc.: B. 
Lamy. (Píls$ta) Eastmanc, 14,20, 
16.25, 18,35, 20.45 y 22.55: Notic. 
Sábado trasn, 


+ LOIRE, Corrtes 152%1, 49-1900 

Unicamente en esta sala, 14, 16,30 

19.25. 22.20; Sáb. Trasn. 115 h 

A. Che jov en un filme de S. Lumet: 
LA GAVIOTA 

(Pil4la.) Con V. Redgrave, J_ Ma- 

son, S. Signoret, 

dr LORANGF. Cor'tes 1372, 453-1386 

14, 16.30, 19.25, 2220; Sáb, Trasn 

115 h, John Schlesinger: 


COMO PLAGA DE LANGOSTA 
(Pll6'a.) Con Donald Sutherlanc, 
*Y LORCA, Corrientes 1128. 140-5017 
12.30, 15.30, 18,45 y 22 hs: 


ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL 


con Liv Ullmann y Erland Joseph- 
son ce 1 Bergman, Technic, (P[18) 
Sábado trasnoche. 


857. 31M-8000 


J de la mañana, tarde y noche. Registro de la Prop'edad Intel '9 
administración y talleres: Azopardo y Garay. T.E. 30-0181 al 84 y 30-181 e 


LORENA, Corlles 1551, 46-1501 
13.45, 15.40, 18. 20.25, 22.50: Sábado 
Trasn_ 115 h, De K, Relsz, con 
James. Caan; 

EL JUGADOR 
'Pimi18)af.) 
A LOS ANGELES. Ctes. 1770. 40-3742 
y 145-2405, Primera sala del mundo 
consagrada a WALT DISNEY, A las 
14, 16,10, 18.20, 20.20 y 22.20 hs.: 
Notic, Estreno: 

yn 'TURAS EN LA NIEVE 
con D, Jones, en Tec, 
dr LOSUAR, Cor'tes 1713, 40-6100 
Tarde solam, 13,30, 15, 17, 18.50: 
Torbellino va a la guerra, Dibujo 
animado. Nocbe solam, 21, 23 y Sá- 
bado trasmoche 1,20: 

UN FANTASMA EN EL PARAISO 
(Pligja.) Laureado en Europa. 

k LUXOR, Lavalle 669 

13,55, 16.45, 19.40, 22,25 hs,; 
COMO PLAGA DE LANGOSTA 
filme de John Schlesinger, com D. 
3utherland, K. Black y G. Page. 
¿P:mi18), 13,30, 16.25, 19.20, 
.: Not. Arg. Sáb, trasnoche 


h 
Hd MAJESTIC, Pueyr, 230, 87-9626 
Cont, de 14 a 0.30, (Pll4ja.) 14, 
19 y 22,40 hs.: Notic.; 14,10, 17.20 
y 21 hs.: El delito Matteotti; 15.45 
19.20 y 23 hs.: Se me subió la mos- 
taza, Sábado trast.: Monterrey Pop. 


A METRO. Cerrito 570, 35-4219, - 
13,30, 15,45, 18.8, 20,35, 23 hs., de 
Gail Parent: 

CAUTIYA DEL AMOR 
(Pli8la.) Color, R, Schneider, 
Berlín; 13.20, 15.25, 17,45, 20,13 y 
22.38 hs.: Notic, Sáb, T . 6 
A METROPOLITAN, Cortes 1313 
40-1064/0816, A las 15, 17, 19.10, 
21.20 y 23,30. J. Gabir en: 


LA JUSTICIA DE 


MAROULLIER 
con M, Porel y D, Ajoret, (Pji8la.) 
Tecuic, A las 16,30, 18.40, 20.50 y 
23 hs.: Notic, 
X MONUMENTAL, Lavalle 780. - 
392-4815. A las 13.20, 16, 18,20, 20,40 
y 23 horas: 

LOS GUAPOS 

con F Nero, C. Cardinale, F. Testi, 
(Pli8:a.) 13, 15.45, 18,5, 20.25 y 22.45 
Suc. Arg. Sábado 1,15, trasnoche 
OCEAN, Lavalle 739, 392-1515 
A las 13,50, 16,10, 18,30, 20.50 y 
23.10 hs. Rocol Bebán en: 

LOS ORILLEROS 


fPli4la.) Direc.: R. Luna. Argub. J. 
L. Borges y A. Bioy Casares, Mús,: 
S. Piana, 13.15, 15.35, 17.55, 20.15 y 
22.35 hs.: Alas para el futuro; Not. 
Sáb. trasnoche 1.30 hs. 


*k OPERA Corrientes 860, 35-1335. 
15.25, 18, 20.35, 23,10 y hoy tras- 
noche 1.20 hs. Dirigida por Sydney 
Pollack: 
OPERACION YAKUZA 

R. Mitchum, T. Ker y B, Keith. 
Eastmane. (P:i8ia,y 14.55; 17,30, 
20.5 y 2240 35.: Notic. Próx.: Pri- 
sionero de la segunda avenida. 
* PARAMOUNT. Lav. 815, 392-9299 
13. 1455 16.55, 19, 21.5 vw 2315: 

SE ME SULIO LA MOSTAZA 


(Pla) econ P. Richard y Jane 


Birkin. De C. Zidi Eastmancolor 
14.40, 15 35 1835. 20.50 y 22.55 hs. 
Notic Sáb. Tra=n 30 n 

k PARIS, Lavalle 769, 392-2016, - 
13.25, 1640 20.5 y 23.20 hs.: La 
fuente del amor: 14,50, 18,10 y 
21.35 hs.: 

ARRIBA CINTURON DE CASTIDAD 


(Pligla.> Sábado Trasn.: La fuente 
cel amor, 

k PLAZA, Corrientes 939, 392-7571 
13, 15.25, 17.35, 20,25 y 23 : 


Sean Connery y Claudine Auger: 
OPERACION TRUENC 
15.10, 17.35, 20.10 y 22.45 hs.: Notic 

y Varied. +P'l4a.) Tecnic. 

+ PREMIER, Cor'tes 1565, 46-2113 
14.20, 16, 17.40, 19.30, 21.20 y 23,10: 
EL REGRESO DEL ALTO RUBIO 
Color, Con P. Richard y M. Darc; 


14. 15,40, 17.20, 19.5, 20.55, 22,45: 
Noliciero. 

+ REAL, Esmeralda 4%, 392-3300 
13, 15, 17 19 21, 22.50 ns, La fi- 
gura más simpática del dibujo: 

El. FESTIVAL PE LA 
PANTEBA ROSA 

14.40, 16.10, 18,40, 2040. 22.35 bs. 
Not Are 


+ ROSE MAKIE. C'tes 780, 45-6118 
12, 15.40, 1925 y 23 hs.: 

FELLINI - AMARCORD 

13.50, 17.45 y 21.30 hs,: El pasado 
me condem. (P'l8la,) 
*k ROTARY, Cor'tes 565, 49-061 
Cont, ce 13 a 0.30 bh. Platea $ 20. 
13, 17 y 21 hs.: Pasiór por el pe- 
lígro; 14,40, 13,40 y 22.40 hs.: Pa- 
pillón. Color, (P 18la.) 


k* ROYAL. Corrientes 831. 392-8509. 
22.20, 16 1910 y 23.20 hs.: 
OPERACION DRAGON 

14,5, 1745 21.25 hs,: Locura en 
el oeste, :P:m:18), Sáb, trasnoche: 
Operación Dragón 

k SALA LUGONES. Corrientes 1532. 
46-8611, Num. 15 y 17,30 hs, El re- 
greso al maravilloso mundo de Oz. 
SIR, Num. 20 y 22.30 hs. Cortome- 
trajes y La novia vestía de negro. 


Dir.: F. Truffaut. 

+ SANTA FE 1, Av. S. Fe 1947 
13,30, 15,35, 18. 20.25 y 22.56 hs, 
Sáb. Trasn, 1,15 h.: 


CAUTIVA DE UN AMOR 
con J. Berlin y R. Scheider, Dirig. 
por S. Furie. Con más.: M, Le- 
grand, (Pil8la,) 
* SANTA FE 2. Av, Sta, Fe 1917. 
13, 155, 17,30 1955 y 22.20 hs.: 
ENTRE DOS DESTINOS 
G. Peck como productor, presenta 
a J. Bottoms y D. Rafífin, Diríg.: 
por Charjes Jarrot. (Pll4la.) 
TO, Lav, 852, 392-3338 


'Plifta.) J. Birkin, Brasseur, M 
Dunn y B, Frasson. Direc.: E, Ma- 
talon, 14.40 16.40. 18,40, 20.40 y 
22.45 hs.: Notic, 

k* S, LAVALLE. Lav, 921, 235-0235 
Cont. 1245 hs, Pl, $ 25, 14,35 18.35 
y 22.45 hs., en Tecn.: Vivir por vi- 
vir; 1255, 17 y 21 hs: La fuga 
de la isla del diablo. (Pjl8la.) 


al 13, Director general: Délfor F. E. Otero 


STUDIO. Santa Fe 2541,.821-5845, 
cheste Ta 17.25, 19,15, 21,10 y 22. 
De Jacques Domy con C, Deneuve: 


LOS PARAGUAS DE 
CHERBURGO 
Música: Michel Legrand. Sábado 
Trasn, 1 h 
SUIPACHA, Suip. 1142. 2392-1195. 

13, 16.20, 19.40 y 23 hs.: Conexión 
en Hong Korg; 14,50. 18.10, 21.30: 
Yo no se nada, pero diré todo. SIR. 
Sábado trasn.: Busco ml Cestino, 
Jr TROCADERO, Lav. 820. 302-1455 
13,50, 16, 18,25, 20.45 y 23.10 hs. La 
producción de Carlo Pontl: 

JOE y MARGARITO 
SIR. 13,20, 15,35, 18, 20.15 y 22.40: 
Variedad. 


ALMAGRO 


LORIA. Rivad. 3058, 87-1136, - 
14,35, 17.25, 20.10 y 23: Maridos de 
vacaciones; 16.10, 18.55, 21.40: Ha. 
que romper la rutina, Color, P/18, 
k PALACIO DEL CINE, Rivad. 
3636, 812-1818, Cont. 14.15, 18,21 
22,30: El perseguidor implacable; 
16,25, 20.40: Flor de cactus. P|l8, 
Co 


or. 
A ROCA. Riv, 358. 812-1511. Cont. 
15, 18.40 y 22,25: Not, y La justi- 
cía de Marvullier; 17 y 20.45: Co- 
mo tener éxito siendo tonto y llo- 
rón. P/l8. 


3ELGRANC 


* BELGRANO, Cabildo 2356, Tel, 
213-5691, 14, 16.20, 18,45, 21, 23,10: 
Perfume de mujer. 15,45, 18,10, 20.30, 
22,50: Var| (Pimj18), Hoy trasndche, 
*k CABILDO. Cabildo 2347. 732-3852, 
14.30, 18,30 y 22.30: La aventura 
del Poseidón; 16.30, 20,30: Los 4 
pícaros ladrones, Cont, S/R. 

*k CUMBRE. García del Río 4125. 
770-5572, 14,30, 18,30, 22.30: 007 y 
El hombre con el revólver de oro; 
16,45, 20.45: Casablanca, P/jl4, 


* Gral. BELGRANO. Cabildo 2165, 
781-7200, 14.40, 18,45, 23: Los ori- 
Jeros; 16.25, 20,35: Boquitas pin- 
tadas, Not, Arg, Pi18, 

* Gral. PAZ. Cabildo 2702. 131- 
1412, Cont. 14.5, 18,25 y 22.50: El 
perseguidor implacable: 16.15, 20.40: 
Racha de suerte; 18,10 y 22,35: 
Noticiario, Pj18, 

+ GRAN SAVOY. Cabildo 2829, - 
781-6500. 16.10, 1945 y 23,10: 
hijo del Zorro; 14,15, 17,45 y 21.15: 
Toque de tambores. Not, Cont, s¡R, 
Huy, trasnoche 1 h. 


* LIDO. Cabildo 3211. 701-2996, 
14.30, 18.30, 22.30: Jugernaut; 16.30, 


SIR, Hoy, trasn 
dk MIGNON. 3 
713-3899, 14.20, 16,10, 
22.50 hs, Con Ugo Tognazzi: 
especie de amor, (Pimil8), 

* ROSEDAL, Serrano 2454, 774- 


18.20, 20.35 y 
Esta 


3101, 16, 19.30, 22.50: Toque de 
tambores; 14,15, 17.45, 21.15: El 
hijo del Zorro, Color. Cont, S'R. 


RITZ. Cabildo 685. 711-0636, 
16,- 19.30, 23.10: No tiren los vie- 
jos por la ventana; 14,15, 17.40 y 
21.15: Pasaron las grullas. (P¡14). 
Hoy, trasnoche: Woodstock. 


BOEDy 


*k CUYO. Boedo 858. 97- 
14,45, 19 y 23.10: Los orilleros; 
16,30 y 2045: Boquitas pintadas; 
14,10: Var, Hoy trasn, P!18, 

* EL NILO, Boedo 1063, 97-2984 
16.10, 1935 y 23: Toque de tam- 
bores. Color: 14.25, 17,50 y 21.15: 
El hijo del Zorro. S'R. 

+ GRAN SAN JUAN. Sam Juan 
2246, 991-4293, Un toque de distin- 
ción; Enséñame a vivir; A la mu- 
chacha le gustaba tocar la trom- 
peta. (Pli8la,) 

*k LOS ANDES. Boedo 377, 09- 
4 Cont 14.50, 18,50 y 23: El 
perseguidor implacable; 16,55 y 21: 
Buster .y Billie; 14,15: Var, P;18, 

* MODERNO. Boedo 937. 97-8601. 
Los caballos de Valdez; Alto, ru- 
bio, con un Zapato negro. Teenh 
La serpiente, Pil4, 

+ N. PALACE, San Juan 2461, 941- 
1723, 17.30 y 22.40: Alain Delon en 
el Sol rojo: “25 y 21: El coloso 
en llamas; 14,15 y 1925: Que el 
diablo te perdone (Pjl4la.), 

+ NUEVO CINE SELECT. San 
Juan 2511, 911-5908. 17.10 y 22,15: 
Me siguen llamando Trinity; 15.35 
y 20,40: Una fuga a toda vela; 14 
y 19. Misión águilas cruzadas, 
(SIR), $ 20, 


COLEGIALES 

k ALVAREZ THOMAS. A. Thomas 
841. 541-4999. 14.40, 18,40, 22.30 hs. 
Brannigan: La muerte sigue tu pa- 
so; 16,40, 20.40: Contracomplot, con 
Roger Moore. P!14. 

oze 3455, 564-0673, 
Escenas de la 
vida conyu£gal; 15, 18,25, 21.45: Va- 
Pra 15.25, 18,45, 22,5: Notic 
P!18, 

k ATALAYA, CórdOba 4833, T13- 


75. Cont. 


0700. 17.50. 22.50: 5 locos avivados; 
16 y 21: Un loco lindo en Nueva 
York; 14.30, 19,20: Motin en tie- 


rra, SR, Cont, 

*k REGIO. Córdoba 6056, 732-3350. 
Cont. 1430 hs, Los hombres ma- 
los del río. Puñado de héroes. S¡R. 
k RIALTO. Córdoba 4287. 86-8764. 
1425. 1815 2210: Una mujer; 
16.20, 20,15: La Mary, PJl8. S/R, 


FLORES 

+ AUD. SAN ROBERTO. Bolivia 
667. 612-008*. 16 hs. La película; 
Destino de un capricho; El gato 
con botas, 

* COLISEO. E, Bonorino 86, 631- 
6181. 15.50 19.20, 22,50: Toque de 
tambores; 1415 17,35 y 21: El hijo 
del Zorro. SR, 

* CONTINENTAL, Carabobo 915. 
631-2218, - Cont, desde las 14,20 hs, 
La HKaulito; Quebracho. Hoy, tras. 
(Pimil4'añ.). E 
A FENIX. Rivadavia 1802, 612-8858. 
Cont. 14,20, 18.15 y 22.25 hs. Notie, 
Operación Yakuza; 16.25 y 20.35: 
Defendiendo al ciudadano. Pil8/A. 
kk FLORES. - Rivadavia 6661 - 
631-3701, — 14.55. 19 y 23: Los or) 
Meros; 16.35 y 20.45: Bo: i 
tadas: 1440, 18,45 y 22. 

lañ.). 
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* 0. PRIX Gaona 3267, 30-253. 
14.30, 17.50 y 21:40 hs.: Sexo loco; 
16, 19.40 y 23.20 hs.: Perfume de 
mujer, (Pjl8la.) 


Ak GRAN RIVADAVIA. Rivadavia 
8636. - 609-1356. - Hello Dolly; Los 
intrépidos en sus máquinas yolado- 
-ras. S|[R, Hoy frasnoche, 

* LOPE DE VEGA. Lope de Vega 
3744, - T.E. 567-1243, Cont. Toque 
de tambores; El hijo del zorro. 

* MORENO. Av, Riyad. 5050, - 
90-4203, 14,40: Var. 15, 18,45, 22.40: 
Perfume de mujer, color; 16,50, 
20.45: Un ardiente deseo, Pjl8, 

k PUEYRREDON. Rivadavia 0871, 
$12-0389. Cont. 16, 19.35 y 23 hs.: 
Notice, y La justicia Maroulller; 14.30 
18 y 21.25 hs: Como tener éxito 
cuando se es tonto y llorón, P|l8a. 
Próx.: Joe y Margarito. 

k RIVERA INDARTE. R, Indarte 
34, 612-5500, 14, at Y LR 
seguidor implacable; 16,5 y 20. 

Pacha de suerte, (P|18)," Not, 

Ak SAN JOSE, Rivad, 7250, 611- 
59389, Se me subió la mostaza; La 

«asa de terciopelo. P|14, 

J SAN MARTIN, Rivad, 7060, 61?- 

$416, 13.30 17,50, 22.30; Papillón; 

20.40: Pozo de adío, Motic. , 
men, 14 añ. Hoy, trasnoche 


LINIERS 

k GRAN LINIERS. Av. Gral Paz 
47. 653-2266. 13,30, 17.40, 22,15: El 
perseguidor implacable; 1540 y 
20.20: Una racha de suerte, Pj18, 
k MARTIN FIERRO. Av, Gral, Paz 
47. 653-2266, Los orilleros; Boqui- 
tas pintadas. 


*k ODEON. Montiel 160, 611-7673. 


16. 
Proh, 


14,30, 18,35, 22.40: Brannigan, la 
muerte sigue sus pasos; 16,35 y 
20.40: Contracomplot, color, con 
R, Moore, el 007, Cont, Pli4. 
MATADEROS 

* ALBERDI J. B. Alberdi 6165, 
68-0496. 16.5, 1935 y 235: Se me 
subió la mostaza; 14.15, 17.45 y 
21.15; La mujer del verano, Co- 
lor, Cont, P/14, 


* BUENOS AIRES. Av, del Tra- 
bajo 5127. 68-2525, 14,45, 20.20: El 
símbolo del sexo; 17 y 22.30: Ala- 
rido de la carne; 18.40: Vampira, 
Proh, men. 13 años, 


* EL PLATA, J. B. Alberdi 5151, 
68-1118. Cont, 14.45, 19 y 23: Los 
orilleros; 16.30 20.45: Boquitas 
pintadas, 14.30: Var, P/l8 

* LUGANO. Murguiondo 4067, 601- 
3457. 15.15, 19 y 22,40: Los chifla- 
dos dan el golpe; 16.50, 20,30: Yo 
tengo fe; 14.45, 18,50 y 22.30: Las 
escuelas del mar, S/R. 


PARQUE PATRICIOS 


PABLO PODESTA. La Rioja 
2153, 9L-1355, ¿Señor, usted es viu- 


da? Cuando arde el sexo; * ¿Que 
hago, cambio matfido? Noche de 
boda. PB. s 


x* RIVAS. La Rioja 2034. 91-1841. 
14.30, 18,30, 22.30: 007 y el hom- 
bre con' el revólver de oro. Not. 
16.45, 20.45: Una familia de otro 
mundo. Pjl4. 


17.35, 22.25: La película; 16,5 y 
20,50: Titanes en el ring; 14.30 y 
19.25: Esta es mi Argentina, Co- 
lor, Cont, S¡R, 

sur 


k CONSTITUCION. Bde, de Irigo- 


yen 1414, 23-0248, Cont. 14.30, 189 
y 23: Los oríleros; 16.30 E 20.40: 
Boquitas pintadas, Color, Pj18, 


*k DANTE. Alte, Brown 1243. 
6434, 14,30, 18,30, 22,30: Me 
guen llamando Trinity; 16.20, 
Una fuga a toda vela, Not. 
Hoy, trasnoche: La orgía. 

* OLAVARRIA. Olavarria 656. 21- 


14,15 19.20: La familia hip- 
16, 21: Yo tengo fe; 17.50, 
: Los chiflados dan el g0'- 
SR. 


VILLA DEL PARQUE 


*x PARQUE. Cuenca 3256. 350-4443. 
14,30. 18, 22.30: Una fuga a 
toda vel . 20.30; 5 Jo- 


narios por una pata; 16.30, 
El. desastre de ser pájaro; 
20,50: El cazador de gajletas, S¡R, 
A DEVOTO. N. York 3330. 530-1443. 
El exorcista; Romance en la cama; 
Confesiones de una azafata sueca; 
Perfume de mujer, 


VILLA URQUIZA 
* EDEN, Bamness 2306, 51-2135, 
16.50, 22.30: El escuadrón impla- 
cable; 14.40, 20,15: Permiso de 
amor hasta medianoche; 18.30 hs, 
M.A.S.H. Cont. Pj18, 


k 25 DE MAYO. Triunvirato 4438, 
51-1859, Cont, 14.30, 18,35 y 22.40: 
Los orilleros; 16.25 y 20.30: Boqui= 
tas pintadas. Pj18, 


GRAN BUENOS AIRES 


* VILLA BALLESTER, - Majestic: 
Perfume de mujer; 7 orquídeas 
manchadas de sangre. 
—Sarmiento: Los oril'eros; Boqui- 
tas pintadas. 
* SAN MARTIN. - Ateneo: 
orilileros; Boquitas pintadas, 
—Gran P'aza: Períume de mujer; 
7 orquídeas manchadas de sangre. 
—Moreno: Conexión en Hong Kong; 
La fuga fantástica. 
k CASEROS - Paramount: 
orileros; Boguítas pintadas. 
—Urquiza: Perfume de mujer; Se= 
xo loco, 
k* RAMOS MEJIA - 
Toque de tambores; 
zorro. 
+ EL PALOMAR - Melíos - Los 
vrilleros; Bozuitas pintadas; Var. 
+ MERLO - Gran Merlo - Colinot 
+l seductor; Suredió en sábado. 
MORON - Morón - Operación 
2kuza; Defendiendo al ciudadano. 
A S. A. DE PADUA - G. Sarmiento 
Los orilleros; Boquitas pintadas. 


Los 


Los 


San Martín: 
El hijo de) 


de LANUS - Lus Fiores - Los chi- 
flados Can el golpe; 


Yo tengo fe 


Ultima Hora 


DIBBS LO 
ELIMINO 
A VILAS 

y 


TEHERAN, Persia, 26 (Télam y ASS0- 
ciated Press). — El argentino Guillermo 
Vilas perdió en la semifinal del certamen 
internacional de tenis por la Cuarta Copa 
Aryameher que se viene disputando aquí. 
El norteamericano Eddie Dibbs, varias ve- 
ces derrotado pór el sudamericano, fue 
quien tomó revancha y lo dejó en el cami- 
10, y mañana tendrá la gran opción de 
ganar el primer campeonato con la parti- 
cipación de grandes figuras. En el mismo 
escenario tendrá por adversario al colom- 
biano Iván Molina, quien ya había logra- 
do clasificarse en la víspera. 

El triunfo de Dibbs sobre Vilas se concre- 
tó en dos sets: 6|1 y 6/3, cosa que sorpren- 
dió notablemente a los especialistas que le 


otorgaban todas las posibilidades al argen- 
tino. Dibbs jugó su mejor partido aquí en 
Teherán —muy posiblemente también de 
toda su campaña— pára adjudicarse un 
claro y justo triunfo. Expuso los mejores re- 
cursos técnicos y sobre todo con gran inte- 
ligencia llevó a Vilas al terreno que le con- 
venía. Impidió que Vilas empleara sus vio- 
lentos envíos y siempre estuvo bien ubica- 
do para ir ganando game a game y consa- 
grarse como un verdadero campeón. | 
Ahora con este resultado se torna incierto 
el desenlace para el torneo. Dibbs y. Moli- 
na no figuraban en los cálculos a priori del 
certamen. Todo parecía indicar hasta esta 
mañana que Vilas se impondría una vez 
más a Dibbs y mañana doblegaría al co- 


Vilas perdió, además, la ocasión de ay 
gar 80 puntos para el Grand Prix int 
cional que lidera con una ventaja 
sobre el español Manuel Orantes, 
verán a partir de miércoles en 
un torneo que premiará: con buena 
dad de francos y no muchos “puntos 
cualquier manera ahora en el Grand 
se abre un interrogante: ¿Alcanzará ( 
tes al argentino? Es difícil, máxime 
tiene en cuenta que los torneos que res 
en 1975 no otorgan gran cantidad de 
tos y también porque en el certamen 
Argentina, Orantes no estaría presen 


REGALDE, REY DEL T 


FUE EL GANADOR DE LA PRIMERA DE 
LAS CARRERAS; TRAVERSO, SEGUNDO 


Gran cantidad de público 
se hizo presente en las ins- 
talaciones del Autódromo 
Municipal “17 de Octubre”, 
ávido de presenciar el bri- 
Vante espectáculo programa- 
do por FAPAC y fiscalizado 
por CADAD, y que había te- 
nido sus comienzos en el 
día de ayer al efectuarse la 

“disputa de las primeras se- 
ries para F.4, F. 2 y Fl 1, en 
tanto se efectuaban las prue- 
bas de clasificación para 
Turismo de Carretera y Tu- 
rismo Nacional, que son las 
mejores figuras, conforma- 
ban sin lugar a dudas el pla- 
to fuerte de la jornada. 

Lamentablemente el tiem- 
po no acompañó el esfuerzo 
de ¿as autoridades organiza- 
doras, y casi cercano el me- 
diodía, gruesas gotas de llu- 
via y el cielo totalmente en- 
negrecido, . presagiaban las 
suspensión de las distintas 
competencias. 

No obstante ello, pese a 
que cuando comenzó la pri- 

. mera serie del día de hoy 
de T.C. no llovía, se dispu- 
taron las respectivas series. 


Y PRIMERA SERIE 


Para cumplir con esta par- 
te del organigrama, se ali- 
nearon en primera fila y de 
acuerdo a tiempos obtenidos 
en la clasificación, Trayerso 
y Cupeiro, haciéndolo en la 
segunda el cordobés Héctor 
Luis Gradassi y el bonae- 
rense Roberto Mouras. 

Para esta categoría se re- 
solvió utilizar el circuito N* 
12, que es el perimetral, 

Exactamente a las 10.30 y 
con los últimos vestigios de 
sol, pues el cielo se estaba 
cubriendo de grises nubarro- 
nes, se largó esta batería, 
picando en punta Gradassi, 
que se “coló” en la vanguar- 
dia, pero a la altura de la 
curva que lleva el nombre 
del periodista Alberto Sa- 
lotto, Traverso pasó a co- 
mandar el lote en forma de- 
cidida, escapándose en la 
punta. 

La primera vuelta se cum- 
plió con Traverso al frente, 
seguido del eaparecido” 
Jorge Cupeiro, quedando ter- 
cero Mouras y cuarto Gra- 
dassi, Cuando se cumplía el 
segundo circuito Cupeiro en- 


tró a boxes con la caja de 
velocidades rota, desertando 
de la serie. 

A medida que transcurrían 
las vueltas, Traverso —que 
no bajaba Su tren de carre- 
ra— se iba afirmando en el 
comando del lote, 

En tanto el “ramallense” 
se mantenía al frente, en los 
puestos que le seguían la lu- 
Cha tomada caracteres im- 
portantes, pues Mouras, que 
a la sazón marchaba segun- 
do, era seriamente acosado 
por “Pirín” Gradassi, que 
trataba de pasarlo, y que en 
la última vuelta terminaron 
la serie prácticamente jjun- 
tos. La clasificación fue la 
siguiente: 1*) Traverso, 
12m19s2/10; 2%) Mouras, 
12m27s5/1ú; 39 Gradassi, 
12m2788/10; 4%) Martínez 
Boero, 12m3052/10; 5) Ma- 
riano Calamante (h.), 
12m49s, El promedio fue de 
164,830 k.p.h., siendo el ré- 
cord de vuelta para Traver- 
so, que empleó para recorrer 
el segundo circuito 2m9'10, a 
167,988 k.p.h. 


% SEGUNDA SERIE 

Para cumplir las seis vuel- 
tas que también demandó 
esta serie, se alinearon en 
primera fila Carlos Marinco- 
vich y Jorge Recalde; a con- 
tinuación lo hicieron José 
Pontoriero y Eduardo Sáenz, 
y luego, el resto de los cla- 
sificados de acuerdo al orden 
de ubicación obtenido el día 
anterior. 

Exactamente a las 11 ho- 
ras, se puso en marcha esta 
serie, partiendo en punta el 
arrecifeño Marincovich, se- 
guido de Jorge Recalde. 

Al] revés de la anterior, es- 
ta serie se caracterizó por la 
lucha en el puesto de van- 
guardia, ya que Carlos Ma- 
rincovich seriamente asedia- 
do por Recalde, no cejaba 
en su empeño de mantener 
la vanguardia del lote. La 
diferencia entre las dos pri- 
meras máquinas, al cumplir- 
se la primera vuelta, era exi- 
gua, quedando el resto de los 
participantes, algo más ale- 
jado de estos dos extraorai- 
narios pilotos, que  esta- 
ban realizando una carrera 
aparte. 

Las posiciones en la se- 


gunda vuelta, eran éstas: 1?) 
Marincovich, 2%) Recalde, 
32%) Pontoriero, 4%) Sancho, 
y 5%) Sáenz. 

En el transcurso del ter- 
cer circuito, dio la impre- 
sión de que Marincovich se 
había alejado algo de Re- 
calde, pero fue por poco ya 


que en el transcurso del 4% 
giro, el cordobés, que tan 
brillantes performances vie- 
ne cumpliendo en Turismo 
de Carretera, se “pegó” prác- 
ticamente al paragolpe del 
Chevy rojo de Sandy Ma- 
rincovich, entablándose «así 
una lucha espectacular, que 


había final 
yó con int 
“Villadiego”, 


serie final, 


Las discusiunes, 


Mientras tanto, en boxes los corredores 
yor parte por hallarse sus yehículos equipados con gomas 
lisas, es decir, para pista seca— se negaba 
porque entendían que 
riesgo uctuar en esas cond 


LLUVIA, GOMAS Y 
LOS PROBLEMAS 


Cuando el cielo se abrió con todas sus fuerzas, tras 
los truenos y relámpagos que iluminaron el autódromo, 
que se había oscurec'do como presagio de lo que se yenía, 
lo ya la segunda serie de TC. La lluvia ca- 
idad y el público ccmenzó a tomar las de 


—en su ma- 


a correr la 
significaba un serio 


iciones. 

mientras que la lluvia era cada vez 
más intensa, habian aumentado y hasta se oyeron algunas 
Írases fuertes. Mientras tanto, los equipos de F. 1 coloca- 
ban a sus respectivos bólidos chapas deflactoras para 
evitar que al agua que iban a levantar las máquinas pun- 
teras cayera con violencia sobre los coches que las seguian 


arrancó sostenidos aplausos 
del público. 

Se mantuvo el puntero 
firme, aguantando los emba- 
tes de Recalde que no tuvo 
la oportunidad para pasarlo 

Con intensa expectación, 
pues ya había comenzado a 
loyer con cierta intensidad, 
se aguardó la última vuelta, 
en la que podría dilucidarse 
quién se adjudicaba la mis- 
ma. Y una gran ovación sa- 
ludó la aparición de Carlos 
Marincovich al frente del 
lote, adjudicándose la serie. 
La clasificación fue la si- 
gulente: 1?) Marincovich, 
12m1587/10; 2% Recalde, 
12m16s1/10; 3% Pontoriero, 
12m30s9/10; 4*) Saenz, 12m 
37s2/10, y 5%) Sánchez, 12m 
4455/10. El promedio fue de 
165,633 k.p.h. y el récord de 
yuelta fue para Recalde en 
la cuarta, con 2mls2/10, a 
167,572 k.p.h. : 

Luego de esta serie, se re- 
alizó una tumultuosa  re- 
unión de pilotos, a fin de es- 
tablecer si el espectáculo 
proseguía o no, pues la lu- 
via se hizo más intensa. 

% FINAL 
Pese a los inconvenientes 


A 


Jorge Recalde va en busca del tobogán, La lluvia impidió que se produjera lucha y el represent 
Córdoba, que tomó la punta de entrada, se adjudicó la prueba de TC, que fue acortada por la 1l 


de la lluvia, se resolvió larg; $ ses 
la final de TC. En primeK 
fila se alinearon Recalde 
Marincovich, en la segundas 
Traverso y Pontoriero, haX 
ciéndolo en tercer tér 
Mouras y Gradassi, Cuan 
los relojes marcaban las 13 
se puso en movimiento 
competencia, picando 
pun ta Marincovich, que! 
neutralizado por Recalde 
tes del curvón, pero Trave 
So por la derecha se adueñó 
de la vanguardia, lucha da 
palmo a palmo con el cols 
dobés que pasó al frente em 
el primer giro, quedando* 
Traverso segundo y Marin- 
covich tercero. dl 
Luego de la deserción der 
Cupeiro, se fue quedande: 
Gradassi con problemas emé 
los frenos de su máquina; dd 


Pero la lluvia que 
más intensa hizo que se aco 
tara la serie final dándo 
por terminada la m 
cuando se disputaban nu 
de los 12 giros programadi 

La clasificación fue la 
guiente: 1% Recalde, 
Traverso, 3%) Marincovich: 
49) Roberto Mouras, 


E Eos «e yes 


53 E A 


José Miguel Pontoriero debió luchar contra la tenida de su máquina y 
que demostró capacidad para la conducción, su puesto en la final fue: 


Carlos Marincovich ganó la segunda serie y finalmente, luego de luchar 
con algunos inconvenientes, se clasificá tercero en la ronda definitiva. 


